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Latitude  do  Oteervalorio :W".  V-V.  I.T'.i.  N. 

Longitude 9".  08'.  20", ri.  0.  Groenwidi. 

I)isl;iiici;i  ao  Tejo 1217,0.  metros 

Altitude  (la  liiia  do  liaro^TapIm 102,:!.       « 

l^levação  do  lorraço  .solirc  o  solo 17.?).      » 

No  terraço  estão  os  recintos  dos  iiL^truiucntos  meteoroló- 
gicos. 

Barographo.— Registra  iiiiotogra|iiiir:iiiiiMile  as  variações  da 
pressão  atmosplierica. 

As  alturas  liarometricas,  deduzidas  d'este  instrumento,  bem 
como  as  ulilidas  pur  oiísiírvarões  directas,  referem-se  ás  do  Liaro- 
metni  padrão. 

A  redticção  das  alturas  á  lemperatuiM  O"  da  escala  centlgrada  é 
feita  jteias  taimas  de  Haegliens. 

Psychrographo.  —  É  o  psycliromclro  de  Augusto  apropriado 
ao  i'egislro  píiotograpliico.  Pelo  emiii^ego  de  um  s(5  relógio  e  da 
luz  d(>  nm  só  i)ico  de  gaz  se  olitem  o  registro  continuo  e  simulta- 
iieii  (III  [isychi-ometro  e  do  barómetro. 

As  deducções  psyclirometricas  são  feitas  pelas  taboas  de  Haeg- 
liens, calculadas  pela  formula  de  Augusto,  com  os  coctricientes  de 
Regnaull. 

A  liumidade  relativa  do  ar  é  expressa  em  fracçi3es  do  estado  de 
saturação,  representado  por  100. 

Tod(js  os  lliermometros,  destinados  á  determinação  da  tempe- 
ratura e  liumidade  do  ar,  estão  colhicados  ao  abrigo  do  sol,  da 
chuva  e  da  irradiação  celeste  ou  diui na,  em  espaço  onde  o  ar  cir- 
cula li\reiiii'iite. 

A  elevação  d'estos  tliermometros  sobre 
o  terraço  é  de 1  ..">  metros 

e  sobre  o  solo I  !),0      » 

A  sua  altitude 103,0       » 

Thermometro  de  irradiação  solar.  —  Um  tliermometro  de  má- 
xima, do  systcma  de  Pbillips,  de  reservatório  espberico  preto, 
mettidi)  110  interior  de  um  liilm  de  vidro  hermeticamente  fechado, 
e  exliausto  de  ar,  está  situado  ao  S.  do  Observatório,  e  exposto 
aos  raios  directos  do  sol,  para  marcar  a  máxima  temperatura  da 
irradiação  solar  em  cada  dia. 

Thermometro  de  irradiação  nocturna.  —  Tm  thermometro  de 
miniiiKi,  do  syslema  de  iUitiíerlord,  de  espliera  [irela,  [losta  no 
foco  de  um  espelho  parabólico  metallico,  é  dirigido  para  o  zenith, 
toda  a  noite,  do  terraço  do  Oiíservatorio.  Este  Ibermometro  faz 
conhecer  a  irradiação  nocturna  ou  terrestre.  Quando  as  noites  in- 
culcam chuva  não  se  expõe. 

Thermometros  das  temperaturas  extremas  da  relva. — Ura 
thermometro  de  máxima  e  ouiro  de  niinima.  deilados  na  relva, 
seiupro  viçosa  sobi'e  o  terreno,  e  em  perftMto  coutado  com  ella, 
expostos  livremente  a  (]ualquer  irradiação,  marcam  as  tempera- 
turas da  relva,  máxima  e  minima  de  cada  dia. 

Todos  os  thermometros  são  de  escala  ceiíligrada,  e  estão  aferi- 
dos pelo  parirão  do  Observatório  — thermometro  normal  olTere- 
cido  pela  commissão  de  Kew. 


Anemographo.  —  Registra  continuamente  a  direcrãn  c  a  veloci- 
dade do  veiití^.  (J  calaventf)  ò  o  motor  para  o  registro  dos  rumos 
dos  ventos;  e  uma  ventoinha  de  Robinson  determina  o  registro 
das  velocidades. 

Os  rumos  dos  ventos,  que  se  lêem  nos  mappas,  são  os  predomi- 
nantes ou  médios  dos  havidos  da  meia  noite  ou  do  meio  dia  até 
ás  2  horas,  das  2  até  ás  4,  das  4  até  ás  6,  ctc.  Os  rumos  suben- 
lendem-se  sempre  referidos  á  meridiana  verdadeira. 

As  velocidades  são  os  números  de  kiloraetros  percorridos  até 
i,  2,  3  horas,  etc,  depois  da  meia  noite  ou  do  meio  dia.  Quando 
nos  mappas,  na  linha  correspondente  a  C  (calma),  estiver  algum 
kilometro,  esta  velocidade  deve  attribuir-se  ao  vento,  que  se  se- 
guiu á  calma. 

A  ventoinha  e  o  catavento  lêem  uma  elevação  superior  à  de  to 
dos  os  edifícios  circumvizinhos. 

Elevação  media  do  catavento  e  ventoinha 

sobre  o  solo 2i.í  metros 

Sua  altitude  media 108,4      « 

Udographo.  —  Registra  a  chuva,  e  as  horas,  em  que  choveu. 
O  peso  da  agua  pluvial,  que  vae  caindo,  faz  pender  cada  vez  mais 
o  recipiente  interno  do  udographo;  e  este  movimento  produz  o 
do  tirante,  que  maneja  o  lápis  sobre  a  escala  traçaila  no  papel  «lo 
registro. 

Elevação  do  recipiente  do  udographo 

sobre  o  solo 22.8  metros 

Sua  altitude 10G,8      » 

Udometro  da  estação  inferior.  —  É  o  udometro  de  Rabim'!, 
collocado  lirmemente  no  solo. 

Sua  elevação  sobre  o  solo 1,0  melros 

A  dilTerença  de  nivel  dos  dois  instru- 
mentos    21.2      B 

A  chuva  é  niediíla  neste  udometro  com  a  approximação  de 
0.1  de  millimetro. 

Evaporimetro.  —  Um  vaso  cylindrico  de  metal,  pintado  de  bran- 
co, nivelado  e  lirmenuMite  estabelecido,  contém,  até  dois  terços 
de  sua  altura,  agua.  (pie  se  evapora,  exposta  livremente  ao  tempo. 
Tarallelo  ao  vaso  eleva-se  um  tubo  de  vidro,  que  com  elle  com- 
munica  por  uma  estreita  abertura.  Todos  os  dias.  ás  9  horas  da 
manhã,  deita-se  mais  agua.  até  ipie  a  superlicie  livre  do  liquido 
contido  no  tubo  toque  em  uma  ponta  de  metal,  que  serve  de  in- 
dc.r  ou  ponto  de  referencia.  A  (pianiidade.  que  no  dia  immedialo, 
á  mesma  hora,  do  nivel  ilo  liipiido  tiver  descido,  expressa  em  mil- 
limetros,  representa  a  agua  evaporada  nas  ultimas  24  horas. 
Aclia-se  esse  numero  de  millimetros  deitando  com  um  vaso  gi-a- 
duado,  e  cuja  relação  di^  caitacidade  para  a  do  evaporimetro  é  co- 
nhecida, a  necessária  quantidade  de  liquido,  para  que  a  sua  super- 
fície suba  até  tocar  no  ponto  de  referencia  ou  de  partida.  Esta 
medição  faz-se  com  a  approximação  de  0,04  de  millimetro. 

O  evaporimetro  está  situado  no  campo,  perto  do  udometro  da 
estação  inferior,  e  ao  mesmo  nivel  delle,  exposto  á  livre  acção  do 
vento,  ao  sol,  á  chuva  e  orvalho.  Se  aconteceu  ter  chovido,  a  eva- 
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ção  (Ifdiiz-Sf^  (In  n.criia  f  \i>lonlc  nn  ovapoi-inielro.  c  da  ijue  foi  dada 
pelíi  ii(kiini'lrn  vizinlm. 

Ozonometro. — Todos  os  dias  ás  9  iioras  da  manliã,  cxpõe-se 
ao  ar  livic  ao  abrigo,  porém,  da  ciiiiva  c  dos  raios  do  sol,  uma 
tira  do  papel  amido-iodiiretado.  As  9  horas  da  noito  remove-se  da 
exposição,  e  siilislitiie-se  p^r  outra  isjiial,  que  na  maniiã  seguinte 
se  tira,  e  se  substitue  da  mesma  fiirma  poi-  outra.  De  cada  vez 
ijue  se  tira  o  papel,  que  esteve  exposto  12  lioias.  immerge-se  im- 
m<'dia!amente  em  aiiiia  distiiiada.  .\  còr.  (jue  toma.  desigiia-se  en- 
tão pelo  numero,  que  na  csaila  o-onuiiieirica  representa  a  còr 
mais  similhante. 

O  papel,  a  escala  e  o  chromoscopio — constituindo  o  ozono- 
metro  — são  os  descriptos  e  adoptados  pelo  doutor  Hérigny.  com 
a  dilTerença  de  que  a  escala  vigesimal  é  de|)ois  reduzida  á  decimal. 

Electrographo.  — i:  o  apparellio  electro-statico  photo-registro 
do  professor  Tliomson,  de  Glascoxv:  registra  as  variaçucs  e  o  si- 
gnal  lia  electricidadi-  do  globo  (ar  e  solo). 

Serenidade  do  céu.— Representa-se  i)or  10  o  céu  sem  nu- 
vens, o  o  totalmente  coberto  por  0:  este  aspecto  do  céu  deno- 
mina-se  céu  coberto,  aquelle  céu  sereno.  Os  algarismos  entre 

0  o  10  representam  os  estados  intermédios:  correspondendo 

1  a  ^,  2  a  {„,  li  a  jj,.  ele,  do  céu  sem  nuvens. 

Estes  algarismos  designam  o  que  si'  tem  convencionado  chamar 
graus  ile  serenidade  (i'Stimalivos). 

Claros.  — Quando  em  céu  coberto  (serenidadc=0),  as  nuvens, 
por  alguns  intcrvallos  de  tmipo,  deixam  o  sol  descoberto,  ou  al- 
guma porção  azul  do  céu,  indicámos  o  seu  asi)ecto  acrescentando 
a  palavra  claros.  Quando  a  serenidade  está  mairada  com  10,  e  se 
menciona,  comtudo,  alguma  nuvem,  entende-se  ijue  é  em  mui  di- 
minuta quantidade,  mas  que  convém  notar. 

Nuvens. — ^.■ks  conliguraçries  das  nuvens  são  indicadas  pela  no- 
menclatura de  Ilotvard.  Os  seus  nomes  e  abreviaturas  são  os  se- 
guintes: 

piiiM.\ni.\s 

Cirrus <;i. 

Cumiilus <-. 

Slralus SI. 

Mnibus .Ni. 

SIXrNDAlil.VS 

Cirro-Cumulus Çi.-(^ 

Cirro-Slralus (;i.-St. 

(lumulo-Stfalus ('..-St. 

(Jjmuln-Mnibu> (l.-Ni. 

Medias  diurnas.  —  .\s  da  pressão  atmospherica.  temperatura, 
íensão  do  \apor  atnio.-[)tierico.  humidade  relativa  do  ar  e  veloci- 
dade do  vento,  são  deduzidas  rios  iJi  elementos  obtidos  em  cada 
uma  da->  liiira>  dn  dia. 

Máximas  e  mínimas  diurnas.  —  As  da  ti-nsão  iln  \apor  atmo.^- 
pherico,  humidade  rflali\a  df»  ar  c  veloiidadc  du  vi^nto,  .sio  de- 
duzidas dos  '2'i  rleinenlos  obtidos  em  laila  uma  das  horas  do  dia. 

Anno  meteorológico. — Onwcr.i  no  í."  di'  dfziinhro  e  finda 
em  .'iO  de  novcndiro  do  anno  civil  imuii'dialo. 

Inverno  vieleornlorjico:  dezrmbro.  janeiro  e  fevereiro. 

Primavera:  março,  abril  e  main. 

E^tio:  junho,  julho  e  agosto. 

Outono:  Mtiinbro.  outubro  e  novembro. 

MAf.M.i(»\H;TIi()S  i;  MAr.M.TOfill  M-IIo^ 

Para  as  observações  do  magnetismo  terrestre  tem  o  Observató- 
rio duas  classes  de  instrumentos :  uma  de  magnetornetros.  desti- 
nados á  determinação  de  declinação,  inclinação  e  força  hori.sontal. 
absolutas;  oulra  com|iostade  fiholo-inagnetograplios,  que  servem 
para  o  registro  cunlinuo  da>  raiiações  d'esles  elementos. 

Magnetometro  de  declinação.  —  O  declinometro  faz  pai  te  du 
magnetometro  uniíilar.  A  barra  magnética  é  cylindrica  e  òca :  sus- 


pende-se  poi-  um  feixe  de  dois  fios  de  seda  sem  torsão:  tem  de 
comprimento  9:2  millimelros.  de  diauietni  !).".  e  de  jieso  49,5 
grammas. 

Na  extremidade  S.  dVsla  bari-a  está  engastada  unia  lente  achro- 
matica :  e  na  extremidade  X.,  correspondendo  ao  foco  da  lente,  en- 
gasta um  disco  de  vidi^o.  em  que  está  abeila  uma  escala  com  60 
divisões  verticaes.  O  meio  da  escala,  ou  a  divisão  cential.  está  no 
eixo  geométrico  da  barra. 

A  obseivação  faz-se  visando,  por  um  óculo  assente  na  base  do 
instrumento,  a  divisão  correspondente  ao  eixu  niagneticit  da  bari'a  : 
e  em  seguida,  depois  de  elevar  a  barra  sem  allei'ar  a  iiosição  do 
óculo,  visa-se  jiara  uma  mira,  que  cí^tá  coilocada  na  distancia  de 
48  metros,  e  tem  Kí  diviscies  distantes  dentre  si  um  minuto,  cor- 
respondendo a  central  a  '21 "  N.  O. ^verdadeiro. 

Magnetometro  de  inclinação. — É  o  iiiclinomclro  da  construc- 
çãu  dl'  llarroir.  Cada  unia  das  duas  agulhas  de  inclinação  é  de 
lignra  rhoiuboidal,  tem  de  coniiiriniento  !l,  i  cenliuietros,  e  [iro- 
ximamente  (i  millimelros  na  maior  largura. 

Diâmetro  do  circulo  verlical l"i.2  centimelros 

Diâmetro  do  circulo  azimuthal 9.S         » 

Os  dois  nonios  do  circulo  veiiical  são  de  I  niinulo. 

Obtem-se  a  inclinação  magnética,  tomando  a  media  de  ;í2  lei- 
turas feitas  com  as  duas  agulhas,  antes  e  depois  da  invei\são  dos 
poios,  nas  IG  posições,  que  ellas  tomam  no  meridiano  magné- 
tico em  relação  aos  dois  zeros  do  cinulo  \erlical. 

Com  este  instrunienio  se  piide  achar  laiiibeni  a  forrii  total  pelo 
methodo  do  doutor  Loyd. 

Magnetometro  unifilar. — Os  dois  magnetes  são  cvlindiicos: 
o  desviante  (o  dellector)  é  ôco.  tem  92  niillinielros  de  compri- 
mento, e  9.7  dl'  diâmetro:  é  idêntico  ao  do  declinometro.  Alem 
da  escala  horisontal.  tem  outra  vertical  cruzando  a  primeira,  que 
seiTc  para  põi-  horismital  o  seu  eixo  magnético  quando  se  fazem 
as  osciliações.  O  niagnele  suspenso  (o  desviadoí  é  de  compri- 
mento de  7(5  milliiiielios.  e  de  7,7  de  di;uuetro,  e  tem  um  pe- 
(|ueno  espelho  amiexo.  liil  feixe  de  2  lios  de  seda  sem  torsãO 
suspende  i|ualipierd"estesniagneles.  A  escala,  lixa  ao  óculo  de  ob- 
servar os  desvios  (as  dellexões),  tem  400  divisões,  igual  cada  uma 
a  l'.01I  de  arco.  O  instrumento  move-se  no  plano  horisontal, 
.sendo  o  prato  inferior  graduado,  e  com  dois  nonios  de  20".  o  que 
permille  apinoximar  até  10"  a  leiluni  dos  azimullis. 

.\  observação  dos  desvios  faz-.-<e  empregando  as  distancias 
.104,79  millimelros  e  :)90.2:!:  e  (»  tempo  de  uma  oscillação  do 
magnete  desviante  dediiz-se  de  12  series  de  100  osciliações.  O  me- 
thodo de  observai'  é  o  denominado  —  methodo  de  Lamont;  e  nas 
equações  empregadas,  assim  como  nas  diversas  deducções,  se- 
guem-.se  os  melhodos  adoptados  lut  observalorio  de  Kew. 

Os  rnagnelomelros  descriptos  e.stão  collocados  sobi'e  pilares 
de  pedra  inabaláveis,  em  uma  casa  de  madeira,  situada  no  campo 
adjacente  ao  o!)servalorio.  e  assas  afastada  de  edilicios.  Na  i'on- 
slruieriii  d"esta  ca>a  não  se  admiltiii  ferro. 

Magnetographos. — A  collecção  é  conslituida  pelos  seguintes 
instrumentos: 

1."  Míif/netof/raidio  de  declinarão; 
2."  Maijneloi/raidi(i  hifdar: 
',\."  Mat/nelof/raidio  Imlança. 

Estes  inslrumfulos  de  registro  p/mlot/raphico  estão  em  uma  casa 
de  abobada  nopavimeiíln  inleiiiic  do  observalorio,  construida  nim 
todas  as  condições  necessárias  par.i  e\il;ir  ;i  liiiinidade  e  as  gran- 
des variações  de  lempeialiira. 

NVsla  ca.sa  não  peneira  a  lii/  i\n  dia.  e  na  sua  constrinção  não 
SC  admilliii  ferro. 

Os  magnetogiaphos,  os  cylindros  regi.^^lradores,  e  a  niacliina  de 
relógio,  ipie  ilá  movimento  a  estes  cylindros,  estão  collocados  so- 
bre pilares  de  pedi  a.  Os  centros  dos  (|U(!  servem  de  bases  ao  bi- 
filar  e  ao  derlinniuelro  estão  na  dircfcção  K-0  magnelica.  e  os  dos 
qui-  servem  de  bases  aos  cylindros  e  ao  magnelograplio-balança 
estão  na  linha  N-S. 


C;ida  um  iIds  Iros  magridogiaiilius  Um  um  pofiiiciio  cspcilio 
fixo  á  Ijana  magnolica,  c  qiii',  [loitantft,  se  move  com  cila:  outro 
espelho  das  mesmas  dinu-iisões  está  fixo  no  ceiílro  de  cada  pilar. 

A  disposição  dos  apparellios  pi'rmi(t(',  (|ue  os  ilois  espelhos  do 
mesmo  iiishiuuciito  sii  receliam  a  luz  de  <;:\/.,  (|ue  parte  de  um 
piiiitii  fixo,  sciiiln  |Mir  ciles  rellectida  i)ai-a  os  niiiidros  regislrado- 
i'es,  iKis  i|uai's  caiia  espelho  dá  um  píjiilo  luniiiuiso,  (jue  actua 
continuamente  sohre  o  papel  sensível.  l'aia  cada  instrumento  o 
espelho  da  barra  magneliea  produz  pois  uma  linha  einva  pliolo- 
graphada,  mais  ou  menos  sinuosa,  conlorme  a  grandeza  das  varia- 
i;Des;  e  o  espelho  fixo  dá  uma  linha  rccia,  (pie  serve  ih;  liniia  de 
referencia  para  a  medida  das  vai'iações. 

IIOIIAUK» 

As  ohservafões  meteorológicas  (lircetns  são  feitas  lodos  os  dias 
ás  S  t; !)  horas  da  manhã,  ao  meio  dia,  3  da  tarde  e  9  da  noite. 
As  observações  das  8  horas  são  Iraiisniiltidas,  pelo  teiegra- 


pho,  ao  observatório  de  1'arís,  ás  8  horas  e  i:i  niinuloí  du  ma- 
nhã. 

Os  Ires  instrumentos  magnéticos  pholo-regislros  são  observa- 
dos todos  os  dias,  directami-nic,  ju-los  óculos,  de  que  estão  mu- 
nidos, ás  10  horas  da  manhã,  3  da  tarde  e  9  da  rKjite. 

Os  \al(jres  absolutos  da  declinarão,  inclinarão  e  componente 
horisonial,  magnéticas,  são  determinados  por  uma,  duas  ou  três 
observações  por  mez:  a  inclinarão  observa-se  geralmente  nos 
dias,  H,  \"i  e  2o;  a  ilucliuaçuo  nos  dias  8  e  23;  e  a  componente 
horisontal  uma  vez.  pelo  menos,  em  cada  mez. 

A  confrontação  das  observações  diiedjs  com  as  variações  ho- 
rárias dadas  pelas  curvas  pholographicas,  tanto  nos  instru- 
mentos magnéticos  com*»  nos  meteoiologicos,  conduz  á  de- 
ducção  dos  elementos  correspondentes  a  cada  uma  das  24 
horas. 

Om  inMlrunidiluw  tio  OltHcrvaturio  eislilo  dcncriplofi 
no  NCKUiKl»  voluiiio  doN  aiiiiue»  (DSKJ). 
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iO.:J 

9.8 

10.:{ 

10,0 

10,â 

8,4 

8.0 

9,9 

8,4 
7,7 
8.5 
9,6 
9,9 
10,7 
9,2 
8.3 
8,0 
8,0 

8,1 
7,i 
7,1 
7,-J 
0.7 
7,4 
8,2 
7,7 
7,4 
7,3 
8,0 


IMIaxlo  m»7.  . 


'.\:.M 

8,89 
7,53 
8,r,o 


9,8 

8,0 

10,0 

0,7 


10.7 

8,0 
7,8 
9,1 

8.1 
7,6 
7,0 
9,7 
10,4 
9,8 
8,9 
8..J 

8,:í 

7,9 

8.2 
7,0 
7,0 
7,1 

t;,."i 

7,0 
9,1 
7.2 
7..'l 

7,:í 

8,1 


9,3 

8,7 

10,1 

Q  O 


10,i)         liMI 
9.5 


11,5 

8,0 
8,4 
9,6 

8,1 

7.4 
7,8 
9,7 
10.3 
9,9 
8,4 
8,5 
8,1 
7,5 

7,5 

7,:i 

0,8 
6,5 
0,5 
0,7 
8,9 


0,5 
7,-( 
7.5 


9.2 
8,1 
9,7 
9.3 

10.1 
9,2 

11.1 
7,8 
8.3 
9.2 

8.1 
7,2 
7,4 
8,4 
10,9 
9,4 
8,3 
7.9 
7,9 


7,6 
7.0 
6.5 
0,3 
6,6 
6,9 
8.6 
7.9 
(i.2 
6,5 
8,2 


9,42 

9,45 

8,70 

8,59 

7,51 

7,15 

8.51 

8,:m 

9,20 
8,32 

7,11 

8.IK 


9.2 

8,3 
9,7 
9,1 

10,7 
9.5 

11.7 
7.6 
8,2 
9,3 

8.1 
7,3 
7,7 
9,1 
11.0 
9,7 
8,4 
8,3 
7,9 
7,8 

7,6 
6,9 
6,5 
0,2 
6,6 
7,0 
8,6 
7,4 
5.9 
0,4 
8,9 


9,:t3 
8.53 
7,09 

8.28 


Unzc 
horas 

manhã 


8.9 

9,3 
'■',9 
9,4 

10.4 
9,6 

11.3 
8.5 
9,3 
9.7 

8.3 
8,0 
8.2 
9.9 
11,4 
10,3 
8,8 
8,8 
8,2 
8.4 

7,0 
0,9 
0.7 
0,0 
6,3 
7,0 
8,7 
8,2 
6,0 
6,4 
8.2 


9,65 
9,03 
7,14 
h,:í6 


Uma 

liora 

da 

Urde 


7,8 

9.6 

11,2 

10,;; 

11,8 
10,3 
12,8 
8,2 
10,3 
10,3 

8,6 

8,2 

9,3 

11,6 

12.1 

í',i 
9,3 
8,0 
8,3 
9.3 

8,0 
8,0 
7,5 
7,0 
6.9 
7,4 
9,7 
8,0 
6,4 
7,0 
8,3 


0,7 
9,9 
II. 1 
1(1.7 
11.1 
10,3 
10,7 
8.7 
10.8 
10,3 

8,6 
8,4 
9,7 
11.4 
11,4 
9,3 
9,6 

8,i 

8,4 
8,0 

8,3 
8,2 
7.7 
7,3 
7,5 
8,0 
!t,5 

8,:í 

7.4 
0,8 
9,5 


10,26 
9,43 
7,70 
9.11 


10,05 
9,40 
8,04 
9,1,1 


6,8 
9.4 

11.6 
9.9 

11. i 

10,6 
9,5 
8,3 

11.0 

I 

10.6 

8,6 

8,6 

10,4 

10,2 

11,8 

10,0 

9,4 

8,4 

8,7 

8,4 

8,5 
8,2 
7,7 
7,5 
7,5 
8,1 
8,8 
8,8 
7.0 
7.0 
10,1 


9,93 
9.45 
8.11 

9,i:! 


7,3 

9,3 

10.5 

10,2 

11.2 

11,1 

9,1 

8,4 

10,8 

9,8 

8.5 
8,7 

10,2 
9,6 

11,0 
9,7 
9,5 
8.6 
8,3 
8,8 

8,2 
7,5 
7,8 
6.9 
7,0 
8.1 
8,9 
8,2 
8,0 
8.0 
9,3 


9,79 
9,31 
7,99 
9,fH) 


/,o 

9,8 

9,9 

10,3 

10.8 

10,0 

8.2 

8,2 

10,8 

9,5 

8,5 
8.7 
9.5 
9,2 
10.1 
9,C> 
9,4 
8,6 
8,8 
8,5 

7,9 
7,1 
7,0 
6,9 
7,3 
8,5 
8,6 
8,3 
8,3 
7,7 
9,1 


On7..' 
lioras 

da 
noiío 


7,6 
10,8 

9,8 
10.3 
10.7 
10.1 

8.2 

7,7 
10,1 

9.0 

8,0 
8.9 
9.5 
9.7 
10,4 
9,3 
8,7 
9,1 
8.3 
8,3 

7,8 
0,9 
7,1 
6,9 
8,0 
8,:i 
8,0 
7,4 
7,9 
0.9 
9,1 


Media 
diurna 


9,50 
9,0'.l 
7.94 

8,8:! 


9.43 
9,02 
7,60 

8,67 


8,29 

9,21 
10,33 

9,87 
10,79 
10,11 
10,42 

8,21 

9,:í9 

9.67 

8,29 
8,07 
8,82 
9,78 
10,9.3 
9,80 
8,97 
8,44 
8,41 
8,30 

7,97 
7,10 
7,17 
6,90 
6,96 
7,5i 
8,77 
7.89 
7,03 
7,i'i 
8,67 


,Ma\ima 
diurna 


9,65 
8,98 
7,39 
8,70 


9.9 
10.8 
11.6 
10,7 
11,9 
11,1 
12.8 

8,7 
11.0 
10.6 

8.6 

9.0 

10,4 

11.0 

12,1 

10,7 

10.0 

9.1 

9.0 

9,3 

8.6 
8,2 
7,8 
7,5 
8,0 
8,5 
9.7 
8.8 

8,:i 

8,2 
10,1 


Miiiinia 
(li  u  rua 


10,91 
9,98 
8,52 
9.7il 


6.7 
7,9 
9,(i 
8,9 
10,0 
9,2 
8,2 
7.6 
7,8 
8,9 

7,7 
7,2 
7.4 
8,4 
9,9 
9,3 
8,1 
7.9 
7,8 


/,o 
6.3 
6,3 
CO 
6,3 
6,7 
7.9 
0,9 
5,7 
0,3 


8,i8 
8,12 
0,71 

7.73 


Variat-.ão 

3,2 
2.9 
2,0 

1,9 
1,9 
4,0 
1,1 
3,2 
1,7 

0,9 
1.8 
3,0 
3,2 
2  2 
l,i 

1.2 
1,2 
1,8 

1.1 

1.7 
1,3 
1,5 
1,7 
1,8 
1.8 

l,'> 
2.6 
1,9 
2,6 

2,43 
1,86 
1,81 
2,0,3 


Ill  .MIDADE  RIXATIVA-ESTADIJ  DE  SATL'1LA(;ÃO=100 


lll.ZtMlJUu 


ISUli 


1 

.{ 
4 
5 
(i 
7 
8 
9 
10 

II 
li 
l.i 
11 
15 
IG 
17 
18 
li) 
20 

21 
ii 
i-.i 
2i 
■iii 
áC. 
27 
2H 
2',1 
M) 
:!! 


'I. 


Hdlias  das 
iloraJas 


li.'. 
.UoJias  dn  lurz . 


(  .ua 

hora 
da 

ROitu 


82,2 
70,6 
00,7 
88,2 
83,0 
94,0 
91,7 
83,0 
92,0 
93,0 

97,3 
100,0 

(•G.l 
92,8 
8i,l 
03,1 
»7,!l 
78,7 
82,0 
86,0 

87,3 
83,9 
81,3 
02,9 
83,2 
88,0 
90,7 
83,2 
84.0 
82,7 
S6.() 


85,1 
86,3 
88,3 
87.1 
88,6 
91,3 
90,9 
88,7 
90,6 
94,8 

100,0 
i00,0 
89,3 
96,3 
94,0 
86,2 

81,8 
88,3 

90,8 
89,3 
86,2 
88,8 
83,6 
90,0 
98,6 
78,2 
90,2 
86,8 
02.0 


83,7 
87,6 
92,9 
83,8 
88,3 
91,3 
96,4 
84,7 
98,3 
97,0 

100,0 
100,0 
97,0 
96,3 
93,3 
90,3 
87,3 
87,6 
80,3 
86,8 

86,8 
90,2 
86,0 
84,2 
83,6 
91,2 
96,2 
80,2 
91,0 
94,2 
«6.8 


82,6 
87,3 
87,2 
87,9 
89,4 
94,9 
03,4 
87,0 
98,3 
100,0 

100,0 
100,0 
91,7 
93,3 
97,6 
86,9 
90,8 
84,6 
83,3 
90,4 

94,3 
86,2 
83,6 
82,7 
89,7 
03,3 
94,7 
94,3 
90,8 
89,6 
89.6 


82,6 
83,7 
87,1 
82,3 
96,6 
90,3 
93,3 
97,0 
100.0 
98,6 

100,0 
100,0 
88,3 
07,3 
94.2 
84,0 
83,0 
83,7 
81,3 
83,8 

88,1 
82,1 
83,6 
77,6 
83,7 
92,7 
94.7 
84,0 
78.2 
86,9 
92,3 


88,28 

«9,21 

'.K),69 

91,02 

89.80 

90.78 

92.13 

91,86 

83,74 

88.77 

88,40 

00.27 

87,87 

89.36 

90,'J4 

91,02 

01,39 
89,98 
86,19 
89,09 


hora» 

lia 
nuDliS 


80,3 
96,4 
8<J,3 
79,8 
93,3 
91,3 
83,3 
98,3 
98,6 
91,3 

100,0 
97,1 
86,2 
91.6 
91,2 
83,3 
84,3 
80,2 
77,6 
86,3 

78,7 
77,7 
79,3 
77.2 
76,7 
88,8 
83,3 
89.6 
78.3 
8i,l 
72.8 


Ln.a 

bora 

lia 

tarde 


66,0 
93,0 
87,0 
74,4 
87,3 
84,4 
92,7 
92,1 
96,4 
00,7 

100,0 
92.1 
88,0 
93,3 
91,3 
71.2 
78,8 
63,3 
68,9 
80,8 

77,0 
79,3 
77,3 
75,7 
73,4 
87,9 
88,2 
80.0 
70.1 
86,2 
72.1 


33,6 
91,6 
73,2 
72,5 
78,6 
74,6 
84,8 
•94,7 
89,9 
84,3 

100.0 
83.0 
79.2 
91,3 
85,2 
70,4 
67,3 
60,0 
64,0 
60,0 

66,9 
72,0 
73,0 
73.2 
70,8 
90.7 
83,8 
69,6 
83.2 
72,3 
8I.S 


64,9 
87,0 
83,4 
66,3 
84,2 
77,2 
80,0 
92,3 
94,2 
80,8 

100,0 
87,6 
91,8 
84,4 
94,3 
78,6 

•'•'    ^ 

O.J,2 
69,2 
67,9 

72,3 
73,6 
73,0 
76,7 

s  ~  ; 
ÒU,2 

82,2 
81,i 

76.8 
96.4 


7.' 


73,2 
88,0 
78,0 
80,6 
86,0 

a3,o 

80,6 
94,7 
94,2 
84,0 

100,0 
89,9 
93,0 
82,0 
94,2 
83,0 
70,3 
68,2 
73,3 
77,3 

72,9 
69,8 
73,0 
75,7 

88,3 
82,2 
82,7 
89,6 
86,0 
.><0.0 


71,7 
89,3 
80,3 
83,4 
83,8 
90,8 
73,3 
94,6 
94,2 
91,3 

100,0 
91,0 
89,1 
78,7 
89,4 
83,9 
77,0 
78,1 
83,3 
77,0 

79.0 

'!>.'.' 

79.H 
76,6 

96,2 
83,1 
83.7 
89,7 

Ss.:í 


01,/. 

tiorai 

da 
noite 


71,0 
05,3 
85,0 
83,5 
94,1 
90,7 
81,6 
90,4 
91,7 
93,6 

1(M),0 
96,2 
90,3 
85,0 
96,5 
83,7 
77,2 
86,8 
83,8 
8.3.7 

84.4 

70.0 
83.4 
80,5 
92,2 

87.2 
77,3 

87,2 

7.">.7 
•  i,;  -j 


Uedta 
diurna 


88,90 
84,72 
81,42 
88,14 
88,39 
87,66 
91,33 
93,36 
92,68 

09,72 
93,16 
89,33 
90,76 
92,66 
83,48 
80,02 
76,10 
77,84 
81,99 

81.30 
7H.68 
80.32 
80.39 
79,93 
90,88 
88,67 
81,88 
85,38 
«4.82 
-7  09 


07, :i 


r,i- 1 


diurcu 

(liuroa 

.5,6 

96.4 

79,6 

"^  "■    l' 

<i6.2 

06,6 

78,6 

96,3 

74,6 

97,7 

73,3 

98,5 

82,7 

100,0 

89,9 

100.0 

84.0 

100,0 

96,0 

100,0 

83,0 

97,0 

78,0 

97.3 

78,7 

- 

-i,l 

03,1 

70,4 

90,8 

67,3 

87,6 

57,7 

85,0 

64,0 

02,4 

67.9 

94,3 

66,8 

90,2 

66,0 

91,4 

71.0 

92,9 

72,3 

89,7 

66,8 

96,2 

83,8 

98,6 

80,2 

97,1 

69,6 

96,8 

73.8 

07.0 

72.3 

1 

Variíflo 


30,7 

Ili.M 

17.S 
22,0 
18,0 
21,7 
22,2 
13,8 
10,1 
16,0 

4,0 
13,0 
19,0 
18,8 
13,3 
22,7 
23,5 
29,9 
21,0 
24.5 

27,5 

10.5 
20,6 
22,9 
12.4 
18.4 
27,3 
21,0 
24.7 
.1!  2 


89,35 

86,60 

80,20 

81,93 

8i.i3 

83,71 

87.08 

87,37 

95,29 

76,18 

19.11 

87,80 

8;i.oi 

77.14 

80.48 

83.12 

84,75 

88,32 

86.71 

94.10 

74,91 

19,19 

80,79 

79.67 

76,30 

70.86 

8(1,11 

82.99 

84.25 

83.39 

94,68 

71,96 

22.72 

83.81 

82.08 

77,83 

80,73 

82,47 

84.43 

86.77 

a3.8i 

94.69 

74.27 

20,42 

10 


OlADRO  i)(»  VKNTO  E  CHUVA 


DEZEMBRO 
IS66 


I 

3 
4 
o 
6 
7 
8 
•1 
li) 

II 
\-2 
i.l 
li 
l."i 
10 
17 
18 
l'J 
20 

21 
22 
2:í 
24 
25 
2t; 
27 
2K 
2Í) 
30 
31 


1  >i 


<Io  vento  —  IJimn 


Meia  noite 
da  n>:inh<ã 


NNK. 

.NE. 

NNK. 

ENE. 

NE. 
EXE. 

N. 
NNE. 
N.VE. 

NNE. 

NNE. 

N. 

sso. 

ONO. 
NO. 
NNE. 
NNE. 
NNE. 
NNE. 

NNE. 
NNE. 

N. 

N. 
NNE. 

Ni;. 

NE. 
NNE. 

N. 
NNO. 

Ni). 


-2  a,<  i 

4á<f. 

Gás  8 

S  ás  lit 

10  is  1-2 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

1      NNE. 

N. 

N. 

N. 

NNO. 

ENE. 

ENE. 

ENE. 

NE. 

NE. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

.NNE. 

ENE. 

i:ni:. 

KNi;. 

NE. 

ENE. 

NE. 

NNE. 

NNE. 

NK. 

NE. 

s. 

^^ 

so. 

SO. 

SO. 

N. 

N. 

N. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

N. 

NNE. 

NNE. 

N. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

NE. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

.NNE. 

NE. 

NNE. 

NNE. 

.NE. 

N. 

N. 

NNE. 

N. 

ENE. 

sso. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

SSO. 

O.NO. 

NO. 

so. 

so. 

so. 

N. 

N. 

N. 

N. 

NE. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

.NNE. 

NE. 

ENE. 

NNE. 

NE. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

NE. 

NE. 

NNE. 

NE. 

NNE. 

NE. 

ENE. 

NNE. 

NNK. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

N. 

N. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

N. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

.NNE. 

NNE. 

NNE. 

NNE. 

NE. 

ENE. 

ENE. 

ne: 

NE. 

ENE. 

NE. 

NE. 

N. 

NE. 

NNE. 

N. 

N. 

NNE. 

NE. 

NE. 

N. 

N. 

N. 

NE. 

\E. 

Ni). 

NO 

oso. 

OSO, 

( iSi  1. 

Meio  ília 
ás  í  lniras 
da  larde 


N. 

NNO. 

ENE. 

NE. 

E. 

Ni;. 

SO. 
NNE. 
NNE. 

NE. 

NNE. 

NE. 

NE. 

SO. 

NO. 

NE. 
NNE. 

E. 

NE. 
ENE. 

ENE. 

NE. 

NE. 

NE. 

NE. 
NNE. 

E. 
NNE. 
NNE. 

NE. 

oso. 


2  ás  4 


N. 

!•:. 

V. 
NE. 

E. 
ESE. 

N. 
NE. 
NE. 
NE. 

NNE. 
ENE. 

SO. 
SO. 
.NO. 
NE. 
NNE. 

S. 

NNE. 

E. 

E. 
NNE. 

NE. 
NNE. 
ENE. 

NE. 

!•;. 

NE. 
NNE. 
SSO. 

SO. 


4  ás  6 


C  ás  S 


N. 

E. 

N. 

NE. 

E. 

ESE. 

N. 

NNE. 

NE. 

NNE. 

NNE. 

E. 
NNO. 
ONO. 
NNO. 
NNE. 
NNE. 

N. 
NNE. 

E. 


NNE. 
NNE. 

N. 
ENE. 

NE. 
ENi;. 

NE. 

SO. 
SSO. 

oso. 


N. 

NE. 

N. 

NNE. 

i:. 

ENE. 

N. 
NNE. 

Ni:. 

NNE. 

NE. 
ENE. 
NNO. 
O.NO. 
NNO. 

N. 
NNE. 

NE. 

NE. 
ENE. 

ENE. 

N. 
NNE. 

N. 

ENE. 

NE. 

NE. 

NE. 
OSO. 
SSO. 

oso. 


8  ás  10 


N. 

NE. 

NE. 

NE. 

NE. 
ENE. 

N. 
NNE. 

NE. 
NNi;. 

N. 

NE. 
NNO. 
ONO. 
NNO. 

N. 
NNE. 

NE. 

NE. 
ENE. 

NNE. 

N. 
NNE. 
NNE. 

ENE. 

Ni;. 

Ni:. 

N. 
NO. 

so. 

NNO. 


10  ái  1-2 


N. 

NE. 
NE. 
ENE. 
NE. 

ENi:. 

N. 

NNi:. 

NE. 
NNE. 

N. 

NE. 
NNO. 
ONO. 

NO. 
NNE. 

N. 
NNE. 
NNE. 

NE. 

NNE. 

N. 

N. 
NNE. 

i:ne. 

NE. 

nm:, 

N. 
NNO. 

SO. 
N. 


I^^^i-ffniciir i:i   «lo   vt>iilf> 


IClfiin-iil '>H    iii<'(lio<^  (■'»t'i*i'K|>otMli'nt  «-i^  II  «■imIii    iiiii   *ltt-i   i*iiiii< 


N. 

2« 
10 
21 

.n.m;. 
2« 

'íH 

Vi 

121) 

.NK. 

IC.NK. 

h- 

r, 

17 

i:.sE. 

SE. 

0 
0 
0 

SSE. 

s. 

2 
I 
0 

:i 

SSlt. 

SM. 

O.SII. 

0 
0 
0 

(i 

UNO. 

NO. 

NNO. 

V. 

c. 

Prinifira  iI-í  ada 

Sr^anda      i     

2íl 
1!) 
2« 

7r. 

18 
7 

12 
37 

4 

(1 

0 

0 

(1 

0 

0 
(i 
3 

1 

li 

0 
0 

7 

0 
0 
0 

0 
ii 

'l 

1.1 

2 
7 
3 

1 

0 
0 

0 
0 

,1 

Tfrreira      >      

]h7 

(1 

0 

0 

l'l 

- 

1) 

IJ 

i 

Prosxáo  almiKphffira 

Tempralura 

Ten-âd  do  lapor  alnin>p|iprifo 

iinmidaile  rrlalua 

Serenidade  do  rro  

íelofidade  do  Tenio 

Chnu  lolal  forre-ponilinle  . 


.•;íI.37 
11.32 

8,.3r. 

83..J3 

3,1 
I3.!l 

0.3 


.NNK. 

(il.'.'l 

lO.Ml 

8,21 

8;í,0'» 

5.2 

i'i.:. 

0.0 


NE 

W.l!) 
12.03 

9.00 
80.'i2 

'i,8 
13.3 


ENE. 


•:,H.m 

12.18 

"1.03 

8V.00 

;í.2 

M.G 
0,0 


ll.V.i 

10,7'.» 

88.l'i 

.'i,'i 

0.7 

0.0 


ESE. 


3.0 


SE. 


0.0 


S^E. 


0.0 


0.0 


0.0 


(.ISO. 


0,1 


•.•il.32 
1 1 .20 

8.07 
H7.0'.) 

:i,;í 

13.0 
0.2 


ONO. 


0,0 


NO. 


702,:í2 
13.87 
10,!»3 
!)2.00 
3,0 
0.2 
0.1) 


N.NO. 


702.78 
12.47 
!l,87 
ílO.fl!) 
0.2 
!M 
2.0 


11 


QUADRO  1)0  VKNTO  K  CHUVA 

DEZEMBRO 

IKfiO 

Velocitlntle  do  vento  fia  kilometros 

Chuvu 

inilliiiit'. 

3.» 

5.« 

".• 

9.» 

Onze 
lioriS 

lia 
manha 

Uma 

hora 

da 

tarde 

3.' 

5.* 

7." 

9.' 

bora 
da 

Uedia 
diuraa 

diurii^ 

1 

:i8 

32- 

28 

21 

17 

30 

29 

30 

31 

33 

39 

35 

29,7 

39 

0,0 

2 

30 

24 

36 

29 

32 

27 

12 

11 

16 

15 

28 

28 

23,4 

36 

0,8 

3 

l'(i 

lu 

15 

li 

16 

17 

8 

2 

2 

7 

12 

15 

11,9 

26 

0,0 

i 

17 

25 

30 

32 

36 

30 

33 

25 

20 

22 

11 

12 

24,2 

30 

0,0 

.') 

7 

8 

8 

6 

9 

9 

7 

9 

3 

3 

6 

9 

6,7 

10 

0,2 

li 

li 

íi 

18 

13 

12 

14 

14 

7 

5 

4 

7 

7 

10,7 

18 

0,1 

7 

^ 

6 

5 

6 

3 

12 

24 

28 

19 

11 

8 

li 

11,3 

28 

0,1 

8 

.') 

1 

5 

8 

14 

16 

18 

16 

li 

10 

10 

12 

11,0 

18 

0,0 

«t 

II 

li 

13 

12 

li 

12 

10 

8 

4 

6 

5 

7 

9,7 

17 

0,3 

10 

y 

10 

11 

12 

14 

14 

13 

10 

8 

10 

13 

•    11 

11,4 

14 

0,0 

11 

i:. 

19 

19 

21 

24 

22 

23 

19 

16 

12 

6 

6 

17,2 

24 

0,4 

12 

ii' 

11 

13 

19 

18 

li 

16 

7 

1 

6 

6 

3 

9,9 

19 

0.2 

13 

10 

10 

14 

17 

9 

4 

4 

3 

10 

li 

9 

8 

9,0 

17 

0,0 

11 

4 

3 

2 

4 

2 

4 

17 

13 

« 

8 

3 

6 

6,3 

17 

0,0 

i:í 

6 

6 

5 

3 

6 

10 

8 

13 

15 

9 

18 

7 

9,2 

18 

0,0 

K) 

12 

8 

8 

7 

7 

6 

15 

19 

16 

17 

11 

16 

11,8 

21 

0,0 

17 

23 

31 

31 

24 

27 

24 

29 

28 

31 

26 

15 

15 

24,7 

36 

0,0 

18 

ill 

25 

22 

17 

14 

16 

16 

8 

2 

■s 

10 

12 

13,7 

25 

0,0 

19 

10 

19 

30 

2i 

"22 

19 

16 

14 

12 

27 

26 

_'- 

_■  •  ■ ' 

30 

0,0 

20 

19 

18 

18 

17 

22 

17 

li 

12 

11 

8 

6 

111 

ii,u 

22 

0,0 

21 

12 

10 

15 

15 

15 

13 

13 

10 

6 

7 

10 

10 

11.7 

16 

0,0 

22 

11 

19 

13 

19 

19 

16 

10 

8 

7 

10 

10 

li 

13.2 

19 

0,0 

23 

\-> 

15 

12 

15 

13 

19 

10 

9 

() 

10 

10 

10 

11.9 

20 

0,0 

24 

10 

15 

16 

20 

22 

27 

21 

14 

12 

13 

17 

12 

16,4 

27 

0,0 

25 

li 

li 

li 

13 

19 

19 

14 

2 

2 

5 

0 

6 

10,7 

19 

0.0 

26 

11 

II 

li 

16 

17 

16 

14 

17 

22 

23 

18 

17 

16.2 

25 

0,8 

27 

li     1 

12 

18 

15 

16 

13 

16 

13 

15 

8 

12 

22 

li,9 

22 

4,6 

28 

17     1 

17 

17 

11 

14 

12 

4 

2 

7 

9 

5 

11 

10,3 

18 

0.0 

29 

li 

4 

8 

11 

13 

14 

9 

2 

4 

8 

11 

11 

8,8 

li 

0,0 

30 

•■i 

4 

7 

8 

5 

6 

7 

2 

6 

4 

3 

6 

5,6 

10 

0.0 

.;i 

S 

.') 

13 

15 

15 

26 

28 

17 

12 

13 

5 

13.0 

28 

7.1 

Prioirira  dccaJa 

INIeclias  dns  tiecntlas  d.o  niez                                                                                                 1 

13,9 

14,7 

16,9 

1.J.O 

16,7 

18,7 

16,8 

14,6 

12,2 

12,1 

13,',l 

15,0 

15.0 

24,2 

7,5 

Sfgimila      i 

13,1 

13,0 

16.2 

13,3 

15,1 

13,6 

15,8 

13,6 

12.2 

13,5 

11,2 

10,9 

13,6 

22,9 

0,6 

Tfrii'ira      t 

11,9 

11,8 

12.8 

14.2 

13.i 

15.6 

1.3,1 

9,9 

9,7 

9,9 

11.2 

11,3 

12.1 

19.S 

12.5 

Mn 

13,6 

13.8 

15,2 

15.0 

15,7 

ii;.o 

15,2 

lí.C) 

11,3 

11. S 

12.1 

12.3 

l.!.:; 

-»J    .1 

- "  " 

Primeira  derada  .  .  . 
Segunda      » 
TtTicira      »       ... 
íloz 

Kilometros  porcorrirlos 
360i 

326.-; 

3182 
KMVil 

Vel 

(iddadí  media 

Velocidade  maiima 

Numefí 

de  dias  do  T 

•ala 

15.0 

13,6 

12,1 

13.5 

39  kiloi 

36 
28 
39 

iftros Ill 

di.i     1 

.      17 

.     31 

1 

Mui(o 

1 

li 

12 

■        ....... 

Moderado 

Pi.i  0  ni.ii>  vcnli 

sol.       il,. 

0   111.  11  1*   \(IlIO30     1". 

1.=  Tr.l 


r.lMK>Tr,K. 


l^J 


nEZlC.MUIiO 
iS66 


I 

3 
4 
5 
6 

7 

8 

t) 

10 

11 

lá 
13 
14 
15 
iii 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 

21 
2"> 
26 
27 
28 
2Í) 
30 
'M 


JpHÍh  lla^ 
dfraila-  . 


l.v 


«.■.ii.i,  ,i. 


.1»   lio  IP'  >  , 


nlADlU)  CU.MlM.EMEMAll 


(las  teiiipei*;itiii*í»í*-liniite?s 


Máxima  Miiiima 


f^ereiíitlixtle  (lo  oOo  e  nuvens 


'  Oz011011lt'll'O  1        ' 


Ao  sol 


:?0/t 

38,2 
36. 't 
38.4 
33,7 
37.7 

3á.8 
33.3 

33,â 

38,t; 
33,.i 
37,3 
36,1 
39.1 
36,7 
36,9 

36,0 
34,3 
34.6 
31.3 
3->7 


39,2 
26,0 
29,3 

:i7.7 


Ka  relia  |  .\areli.> 


22,3 
33,9 
27,0 
34.3 
31.7 
28,9 
27.2 
27.6 
32.3 


26.(i 
27.9 
32,9 
23,7 
29,1 


2K.2 
32.2 

28.Í» 
30,9 
30,H 
24,9 
2li,8 
i'i.6 
16,9 
29,3 
14,9 
24,7 
:!'i.o 


10,8 

9.3 
10,2 
8,3 
8,3 
9,3 
2,6 
4,9 
7.9 


6,2 
4,2 
4,3 
8,3 
7.7 
7.2 
4.8 
6.9 
3,7 

3,3 
3,3 
3,2 
4,0 
3,0 
2,0 
7,1 
7,3 
1,0 
4,3 
2,3 


Xo  espe- 
lho par.i- 
liúlico 


6.8 
5,3 
6,0 
7.0 
10,1 

7.2 
7.1 

5,6 

3.2 
3.1 
3,4 
4.2 
3,2 
3.4 


3,1 
4,3 
'i.l 


Milli-         Milli- 
luctnis       melros 


0.0 

(;..s 

0,0 
0.0 
0.2 
0.1 
0,1 
0.0 
0..! 
0,0 

0.4 
0,2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1) 
0.0 
0.0 
0.0 

0,0 
II.O 
0.0 
0.0 
0.0 
0.8 
4,6 
0,0 
0.0 
0.0 
7.1 


i.:í8 

1,34 
1.72 
2,04 
2.04 
0,32 
1,30 
0,10 
0,28 
0,30 

0,00 
0.32 
0,68 
0,64 
0,48 
2,60 
2,80 
1.80 
1,88 
2.08 

I.4U 
I.fiO 
1.12 
1.36 
1,40 
0,30 
1,32 
1,20 
0,80 
0,30 
l.rifi 


De  (lia 
graus 

3,3 
7,5 
4.0 
3,3 

3,3 
4.3 
9,3 
10,0 
6.3 
8.0 

9.3 
6.0 
4.3 
3.3 
3.0 
3.3 
4.3 
2.0 
3,0 
3,5 

4.3 
3,3 
7.3 
3.0 
3.3 
8.0 
6,3 
3.3 
2,0 
3,3 
9,.'i 


1 

.(3,61 

29.;;3 

7.98 

1.14 

0,63 

,  36,68 

28.94 

6.1'. 

6,89 

— 

1,33 

3,10 

33,48 

23.17 

4.1 'i 

4,02 

— 

1.14 

3,35 

:!.■;.  IH 

57  '■" 

:.  'i;; 

-  _ 



1   1>0 

.■;.76 

O  huias  da  iiiaiiliã 


De  noite 
(iraui 

Graus 

Configurações 

8,3 

1 

C,  C.-SI. 

9,3 

0 

Sl.-C...  Ni -('...  Ni. 

9.3 

7 

C.-Ci..  Ci.-SI..  C.-SI. 

7.3 

10 

{'..  110  lior. 

4.0 

0 

Ene,  c. 

3.3 

9 

C,  C.-S(. 

2.0 

1 

r,.-si..r..-('.i  ..(•,. 

6.0 

0 

Ni'v.  int. 

9.3 

0 

Nm-.  int. 

4.3 

7 

Ci..  C.i.-C.  ('...  SI. 

(').3 

0 

Ni'v.  iiil. 

9.0 

0 

.\l'V,    illl. 

3.3 

9 

Sl.-C...  Ci.-SI. 

3.0 

0 

Ncv.  illl. 

.■|.() 

1 

C...  SI. 

7.1) 

1 

Ci..  Ci.-SI. 

7.0 

9 

C.,  Ci.-SI. 

4.3 

6 

Ci..  Ci.-SI. 

3.0 

3 

C.-Ci. .Sl.-C.. SI. -CÍ..CÍ. 

3,3 

8 

SI.,  Ci.-SI.,  Ci. 

3.3 

10 

Sl.-Ci.,  Ci. 

8.3 

3 

C.-Ci..  Ci.-SI..  Ci. 

3. .3 

3,3 

8 
6 

Ci..  Ci.-SI. 
Ci..  S1..-CÍ,  c. 

3.0 

8 

Ci.-SI..  Sl.-C..  Ci. 

6.0 

0 

C...  C.-SI. 

8.3 

0 

C.-SI.,  C.-Ni..  Ni. 

6,3 

1 

Ci.-C...  Ci.,  St. 

6,0 

0 

C.-SI..  C.-Ci..  C,  f. 

3,3 

1 

C..  C.-SI..  SI. 

7,0 

0 

C.-SI..  C,.  Ni,,  C.  Ni.,  c. 

6,63 

3,3 

6,00 

4,0 

6.32 

3.3 

ii,:i2 

:i  7 

:Meio  dia 

l^iniiis 

Conll.u-uraeíies 

3 

Ci.,  Ci.-SI..  c. 

0 

Ni..  Ni.-C. 

6 

C.-Ci.,  Ci..  C.-SI. 

10 

SI. 

6 

C...  C.-SI.,  Ci.-SI. 

10 

C.  110  lior. 

2 

C.-SI..  C...  Ci..  SI. 

0 

C.-Ni..  Ni. 

1 

C-SI..  C-Ci. 

:! 

C.-Ci.,Ci..  SI. 

0 

Ni'v.  illl. 

s 

C.-Ci..  Ci..  SI. 

10 

SI..  Ci. 

3 

C.,  Ci..  Sl.-C. 

0 

C.-Ni.,  C.,  c. 

!) 

Sl.-C.,  Ci.-SI., 

10 

SI..  Ci. 

li 

Ci..  Ci.-SI. 

7 

Ci..  Ci.-C. 

3 

C.-Ci..  Ci..  Ci.-St. 

i) 

Ci.-SI. 

/ 

Ci.,  Ci.-C.,  SI. 

<) 

Ci..  Ci.-SI..  C.-SI. 

6 

Ci..  Ci.-C..  Ci.-SI. 

!l 

Sl.-Ci..  Cl. 

0 

Ci.,  Ci.-C.  SI..SI-C..I-. 

0 

Ni..  SI.,  c. 

2 

Ci.-SI..  Sl.-C. 

0 

SI.,  Sl.-C.,  Ci.-C...  c. 

11 

C,  C.-SI..  SI.,  f. 

.3 

C...  C.  SI,.  C.-Ni. 

4,1 

3.C) 
'..3 
',6 

PrcuiU)  .ilmotpbcrica 


Tcmper.ilnr.i  ;1  somlira 


Teinin-ralnra  ila  relva 


(iiinxima  alisoluU 763,9  ••m  10  i:  12  ;is  10  m 18.0  r^in    'i . 

V.?"'  "{'"'linii  ■'»l>^"l'ila 743,8    »      2  is  2  e  3  ri 3,4    »   29. 


•i?  f 


lí.r. 


34,3  CHI    3 

1.0    ..    29 

:i:i.:í 


/V.  ií.  \  ítm  rFmlhida  no  tdomelío  no»  (lias  5,  ft.  íl.  II  e  12  foi  procnienlc  ilr  nemciro  ou  onallio. 


i3 


0 

LA  1)110  COMIUvMK.NT.Mt 

5 

>;.r.ni,la.l.-  .1. 
horas  da  tanle 

9  horas  iJn  noil' 

• 

l^^stivUo  :>i*x':il  (lo  li-iai>(>,  «'te. 

DRZEUBKU 

fjr.ins 

ConQpuniçSo 

<8«« 

titedio» 

Coo%i]raçAo 

1 

(:í..si.,  st.,  ci.c. 

0 

Ni.,  C-Ni. 

Nub..  cor.  sup.  SSO. :  N.  fr.  pela  t.  i'  n. 

i 

(1 

Ni.-C,  Ni.,  C.-SI.,  c. 

7 

C-St.,  c 

Ene,  ag.  pela  inaiir. :  cli.  mi.  e  cliuv.;  h  t.  ás  9  n. 

4 

H 

C-St.,  Ci.,  c. 

'J 

Ci.-St. 

Alg.  nu. :  b.  1. 

3 

\\ 

C.-Ci.,  st. 

1 

St.-C.  C-Ci.,  st. 

M.  b.  t.,  vent.  pila  m. 

4 

1) 

C,  C.-Sl.,  C-Ci.,  Ci. 

10 

st.,  110  iior. 

Ene.  e  in.'»  onn.  de  iii. ;  cor.  sup.  S.;  b.  t  .Is  9  n. 

5 

íl 

C,  C-St.,  Ci.-St. 

1 

C-Ni..  Xi. 

M.'»  orv.  e  enn.  de  m.;  ni.""  nuli.  e  chuv.  ás  9  n. 

G 

:t 

C-St.C.  C.-Ci.  C-Ni. 

10 

— 

Nub.  e  nev.  fra.  de  m.;  peq.  ag.  á  1.40'  l.  e  salto  do  vento  ao  N. 

7 

0 

C-Xi.,  Ni.,  st. 

6 

.Xev.  fr.i. 

Nev.  int.  pela  iii.;  lold.  e  nev.  fra  ás  9  n. 

8 

1 

C,  C-Sl.,  Ci.-C. 

5 

Ci-,  St. 

Nev.  int.  de  m. :  in.'°  nub. ;  nev.  fra  ás  9  n. 

9 

7 

C.-Ci.,  SI.,  c.-st. 

10 

Geralmente  nub.  de  dia;  cnr.  sup.  SO. :  limpo  ás  9  n. 

10 

1) 

Xev.  int. 

0 

Ncv.  int 

Nev.  int.  por  todo  o  dia. 

11 

."» 

C.-Ci..  SI. 

10 

~ 

Nev.  int.  até  ás  10  m.:  b.  t..  Iior.  iii.'"  enn.  as  9  ii. 

12 

9 

Ci.,  Ci.-St. 

10 

St. 

Hor.  ni.'°  cnn.  por  todo  o  dia. 

13 

1 

C.-XÍ.,  C-St.,  (.1. 

•i 

Ci.-St.,  SI..  Ci. 

Nev.  int.  alé  ás  11  rn.;  m.'°  nub.,  cliuv.  ás  4.W  t. 

14 

g 

C,  C-St..  C-Ni. 

9 

SI..  Ci.-Sl. 

Geralmcriti'  quasi  ene;  cliuv.  pnr  vezes.:  b.  t.  is  9  n. 

13 

10 

C.  Ci.-St. 

10 

— 

M.'"  enn.  ao  S.  iIp  m.;  iii.  b.  1. 

16 

!) 

Ci.-St. 

10 

— 

M.  b.  1. 

17 

i; 

Ci.,  Sl.-Ci. 

3 

C.-Sl.,  c 

Geralmeiíli'  nub.:  b.  1. 

18 

« 

Ci..  Ci.-St. 

8 

Ci.,  Ci.-Sl. 

Nub.  e  alg.  nu.:  b.  1. 

19 

Ci.,  Ci.-St. 

0 

C.  C-St..  Ci.-C 

Goralnienti"  nub. :  Ij.  t. 

20 

<i 

Ci.-St..  r.i.-c. 

ti 

t:i.-st.  st.,  (j. 

M.  b.  t. 

21 

10 

Ci. 

10 

St.  no  hor. 

M.  b.  t. 

22 

7 

Ci.,  Ci.-Sl. 

i 

SI.-CÍ.,  St.-C,  C.-Ci. 

Alg.  nu. :  nub.  ás  9.  n. 

23 

2 

C-Ci.,  f.i.-SI.,  Ci. 

5 

Ci.-St.,  Ci.,  St. 

Geralmente  nub. :  cor  .sup.  S. 

24 

8 

Ci.-St.,  C.  Ci. 

!) 

st.-c.i..  SI  •(;..  SI. 

M.  b.  t.       • 

25 

0 

st.,  Ci.-C. 

0 

Ni. 

Ene.  eh.  mi.  das  8  ás  11  n. 

26 

n 

St,  SI.-C.,  Ni.,  (■.■ 

:í 

C.  C-Ni. 

Ene.  cli.  niod.  das  2.30'  n.  ás  7  iii. :  chuv.  e  cli.  mi  jiur  vezes. 

27 

(> 

Ci.,  CL-C,  st. 

8 

St.-Ci. 

Geralmente  nub.;  enn.  ao  S. 

28 

0 

C,  C-Ni.,  st.,  c. 

8 

St.,  St.-Ci.,  St.-C 

Ene.  de  dia:  enn.  ao  S.  pela  1.  e  n. 

29 

7 

St.-C,  st.,  C-Ci. 

9 

St.-C,  st. 

Geralmente  nub.:  b.  t.  ás  9  n. 

30 

1 

C-Ni..  C-St. 

8 

St.-C.  Sl.-C.i. 

Geralmente  nub.;  cli.  mi.  das  8  ás  10  m..  cli.  das  \  :is  3..30'  t..  e  7  n. 

31 

4.\ 

3,9 

Total  da  1."  década 

Cli 
St.  inr. 

7,5 

i\a 
SI.  .<up. 

.Vplia 
evaporada 

Ventos 
predominantes 

1 

/.."í 

11. i2 

q.  NE. 

."i.i 

6,7 

.     da  í.'      » 

it.tí 

0.6 

13.28 

,,.  NE. 

' 

.     da  3.'      " 
Total  do  niez 

12,3 

is,:í 

12..'Í6 

q.  NC 

S0.(      1      20.6 

37.26 

q.  NE. 

E\tri'ii 

I 
.ititi 

J.|'lMTK-.t 

11.111. Ill  W  r.M  .•!>  ,                       1.1  .[.A 

r-.í.l.i 

1  17. 
il. 

Di.is  iii.iis  oii  iiieiii'*  vi-nlo.M.is;  1. 
Dias  de  chuva  ou  chuvi^cns :  2, 6, ' 
Dias  mais  ou  monos  cnnevoados :  3 

Mi,  15.26  e  27. 
,  6.1.3.16  280  29. 

ninxim.i . .    Ii.8 
Má  do      .   . 

iDiniiii.t. . .     «)./ 

em    7 
.   29 

,i  1  l              .    .   KXttJ 

em  9   10.  II  0  li. 

.  ..  2.80  ei 

is  8  111 •>').( 

.    1  ;ls  3  t 

...  0.00   . 

(v.ir.  in.ix.'     7.1 

U.i 

2.8Ô 

Nevociras:  7.  8.  9.  II.  12  e  11. 

iii.i  1 

:  lU.  U.  ord.  ii  9  n. 

.     1 

:  //j.  tu.  onl  .-is  0  n. 

.     i3 

:  lia.  hl.  oni.  :is9n. 

w 


PRESSÃO  ATMOSPHERICA  EM  MILLLMETROS 

JANEIRO 

1S67 

Uma 

hora 

da 

noite 

3  » 

5.» 

7.» 

9.» 

Onze 

horas 

da 
manhíi 

Uma 

hora 

da 

tarde 

3.» 

5.» 

7.» 

9.» 

Onze 
horas 

da 
noite 

Media 
diurna 

M.txima 

absoluLi 

Mínima 
absoluta 

Variaçio 

1 

748.3 

748,0 

747,2 

747,1 

747,6 

740,7 

743,8 

745.7 

745.0 

746,1 

740,5 

746,6 

746,73 

748,3 

745,6 

2,7 

4 

46,7 

46.9 

46,3 

46,8 

48,3 

48,3 

47,1 

47,3 

47,3 

48.2 

48.4 

48.5 

47,34 

48,0 

40,5 

2,1 

3 

48,3 

48,4 

48,3 

49,4 

30,3 

30,6 

50,1 

50,3 

30,5 

31,2 

51,5 

51,7 

50,09 

51,8 

48.3 

3,5 

4 

51,3 

31,3 

30,7 

31,3 

32,2 

51,6 

50,4 

50.7 

51.0 

51,2 

51,3 

51,2 

51.16 

32,2 

50.4 

1,8 

ã 

oO,á 

49,7 

48,7 

48,8 

48,2 

47,9 

47,0 

47.2 

47,7 

48,9 

49.5 

50,4 

48.07 

50,5 

47.0 

3,5 

6 

30,8 

51,3 

51,8 

32,5 

51,0 

34.3 

54,4 

54.8 

54,9 

35,1 

55,2 

55.1 

53,70 

55,2 

50,8 

4,4 

7 

o4,3 

53,6 

52,4 

52,3 

S3,l 

52,6 

52,0 

51,9 

51,9 

52,3 

52.1 

51.8 

52,49 

54,3 

51.3 

3,0 

8 

51.3 

51,3 

50,0. 

50,3 

51,3 

51,6 

51,1 

52,2 

53,3 

54,3 

55.0 

55,1 

52,30 

55,1 

49.9 

5,2 

9 

55,0 

34,9 

54.1 

54,1 

54,8 

5i,2 

53,3 

52.9 

53,0 

53,1 

52.8 

52,2 

53,03 

55,0 

51.8 

3,2 

10 

51.5 

51,1 

50,5 

50,5 

50,7 

49,9 

48,0 

47.4 

46,9 

47,4 

47.9 

47,5 

49,08 

51,5 

4(i,9 

4.0 

11 

747,4 

747,8 

7Í7.5 

747,0 

748,0 

747,4 

740,0 

745.2 

744,4 

744,0 

744,0 

743,9 

745,98 

748,0 

743,4 

4,0 

13 

43,9 

43,6 

42.2 

42,0 

41,8 

40,4 

38,9 

38.2 

37.0 

37,3 

30,9 

30,1 

39,73 

44,0 

35.7 

8,3 

13 

33,7 

33,6 

35,3 

36,4 

38,4 

39,4 

39,8 

40,7 

42,2 

43.0 

43,:í 

44,0 

39,09 

44,0 

35.:t 

9,3 

14 

43,3 

46,6 

47,4 

48,6 

49,9 

30.8 

30,2 

51,0 

51,0 

52,0 

51,7 

51,7 

49,91 

52.0 

45,:! 

6,7 

15 

31,8 

32,8 

53,0 

54.1 

33,2 

33.5 

34,4 

54,2 

5i,l 

53,9 

53.5 

53,3 

53,84 

55,7 

51,8 

3.9 

16 

5â,6 

32,1 

51,8 

51,9 

52,4 

52,1 

50,8 

50,2 

50,1 

49.8 

48,8 

47,0 

50,70 

52,0 

40.8 

5,8 

17 

45,8 

43,8 

39,7 

30,8 

30,7 

37,1 

35,7 

35,9 

30,9 

39.2 

40,5 

41.0 

38,99 

45,8 

35,7 

10.1 

18 

41,7 

42,4 

42,1 

42,0 

42,1 

43.1 

42,7 

43,3 

4.3,5 

44.2 

44,2 

43,9 

42,98 

44,4 

41,7 

2.7 

19 

42,0 

42,2 

40,2 

40,0 

40,.i 

40,5 

39,3 

39,1 

38,4 

38,4 

38,4 

38,5 

39,73 

42,0 

38,3 

4,3 

20 

38,7 

38.7 

39.4 

40,1 

41,4 

42,1 

42,0 

41.2 

40,7 

42  2 

45,2 

40,0 

41,77 

47,3 

38,7 

8,0 

21 

748,3 

749,9 

750,9 

752,1 

733,7 

755,1 

734,4 

754,8 

754,7 

755,3 

-5.j,4 

733,5 

753,48 

735,0 

748,3 

7,3 

22 

33,4 

55,2 

55,2 

55,3 

36,3 

57.1 

50,3 

,50,1 

50,1 

50,2 

50,2 

50,0 

55,96 

57,1 

55,2 

1,9 

23 

34,6 

53,8 

53,3 

53,3 

53,7 

53,8 

53,4 

53,0 

53,8 

34,2 

54.1 

54.1 

53,74 

54,6 

32.9 

1,7 

24 

53,3 

52,8 

52,1 

52,0 

■'1,7 

33,2 

53,6 

54,1 

55,1 

55,9 

56,9 

57,8 

34,18 

58,2 

51.3 

0,9 

25 

58,4 

59,3 

00,1 

61,2 

62,1 

03,0 

63,1 

63,4 

03,9 

64,9 

65,0 

65,4 

62,60 

05,4 

38,4 

7,0 

26 

65,1 

05,3 

64,9 

65,0 

05,7 

00. 0 

64,8 

04,3 

04.7 

04,8 

65,5 

05,8 

65,18 

00,0 

04,3 

1,7 

.27 

63,4 

63,1 

65,1 

05,1 

65,3 

65,2 

63,2 

02,9 

02,8 

62,8 

62,7 

02,7 

63,97 

05,r, 

02,5 

3.1 

28 

62,2 

62,3 

61,9 

62.4 

63,2 

63,7 

02,5 

02,1 

02,0 

03,3 

04,1 

04.3 

62,91 

0'i,4 

01,9 

2.5 

29 

6'kI 

03,6 

03,7 

03,9 

04,1 

64,6 

03,4 

03.2 

03,4 

03,7 

64,2 

6i,3 

63,84 

04,0 

63,1 

1,5 

no 

64,0 

03,5 

03,2 

03,9 

04,8 

0.j,l 

04,1 

64,0 

64.4 

()5,0 

65,.5 

05,7 

04,45 

05,7 

03.2 

2,5 

•  1 

t;:,fi 

03,4 

05,3 

65,8 

OCi.O 

07.0 

05,6 

(i5,2 

05,3 

65,7 

05,8 

00,2 

65,79 

67,0 

05.2 

1.8 

li.'... 

730,77 

TáOfil 

73<J,02 

730,31 

751,03 

750,77 

750,00 

750,04 

730,21 

730,78 

731,02 

751,01 

730,55 

752,23 

748,83 

3, 40 

Ifdiu  "l"  la  . 

744,33 

744,;j6 

743,80 

743,95 

744,62 

744,84 

743,98 

743,90 

743,95 

744,40 

744,05 

744,72 

744,33 

747,70 

741,27 

0,43 

{3.'.  .  . 

759,67 

750,63 

739,01 

700,04 

760,07 

701,25 

760,40 

700.28 

7W»,02 

701,07 

701,40 

701,02 

760,56 

702,20 

738,73 

3, 45 

Ifilia.4  do  mrz  .  .  . 

73l.;t2 

751,89 

731,43 

731,71 

732,39 

752.58 

751,75 

731,09 

751.88 

752.37 

752,()5 

752,74 

752,00 

754.31 

749,92 

4.39 

15 


i;mi'K|{.\th{a  i:m  chaus  centhsimaks 


J.CSKKIO 


10 

II 

li 
i:i 
li 
i:í 
Kl 
17 

IS 

n» 


á:i 


Í7 

;!i 


,1. 

ll.las  dis ' 


Uma 

hora 

da 

UUllti 

3* 

5* 

7.* 

9.» 

Udu 
Iwras 

da 
maobi 

Uma 

bura 

da 

tarde 

3.' 

5.* 

7.' 

Ki.-J 

10,0 

9,8 

9,2 

8,9 

9.2 

9,3 

9,8 

8.7 

8,0 

U,G 

G,l 

5,8 

5,1 

6,6 

8,7 

9,5 

9,8 

7,9 

6,8 

G,o 

G.i 

7,1 

7.8 

8,7 

10,0 

9,7 

11,4 

11,0 

10,0 

10,2 

10,4 

10,4 

11,1 

12,2 

13.4 

14,2 

14,6 

14,0 

13,9 

lU 

14,9 

13,9 

13,9 

14,8 

15,6 

16,0 

ir..i 

16,1 

15,6 

IG,0 

16,0 

13,7 

13,7 

16,2 

16,7 

16,8 

IG,G 

16,0 

16,3 

ICá 

1U,2 

16,1 

15,9 

IG.O 

16,0 

16,4 

16,9 

15,7 

15,0 

IVJ 

1j,2 

13,9 

14,4 

14,3 

1.3,1 

14,4 

13,0 

14,1 

14,2 

li,2 

13,7 

14,2 

13,9 

14,7 

15,3 

15,3 

1.5,4 

15,2 

15,2 

15,4 

,  13,4 

15,3 

13,3 

13,4 

15,3 

13,1 

1.5,2 

14,3 

12,9 

ri.'.> 

14,4 

14,0 

13,3 

14,6 

15,7 

15,6 

13,3   • 

14,8 

14,7 

li.2 

1.1,4 

13,1 

12,2 

12,5 

12,9 

13,2 

14,2 

13,4 

13,0 

11,;; 

11,4 

11.1 

10,3 

10,0 

10,0 

10,4 

10,3 

8,6 

7,3 

õ,i) 

0,7 

5,0 

4,8 

6,0 

6,9 

7,7 

8,2 

7,4 

6,5 

7,0 

.■5,G 

3,0 

4,8 

5,6 

6.2 

6,8 

7,3 

7,5 

7,1 

G,:i 

6,2 

5,8 

3,4 

5,7 

7,5 

8,2 

8,7 

8,7 

8,3 

(<A 

6,6 

6,0 

8,4 

13,7 

13,2 

13,2 

1.3,3 

12,9 

11,8 

12.G 

13,0 

13,4 

13,3 

14,5 

14,9 

15,2 

14,8 

14,5 

14,2 

l'i,'i 

14,2 

13,1» 

13,3 

14,4 

15,2 

15,0 

14,7 

14,8 

13,4 

li,á 

14,2 

13,6 

13,7 

14,2 

13,8 

12,8 

11,0 

13,4 

12,7 

12,.-; 

12,1 

12,3 

12,1 

13,1 

13,8 

13,6 

13,4 

13,3 

12,8 

12,G 

1.1,2 

13.2 

13,8 

14,6 

14,8 

15,5 

1.5.1 

14.6 

14,6 

12,<.t 

i3,2 

13,4 

12,6 

13,5 

16,8 

17,5 

17,4 

16,2 

15,5 

i:;.:i 

lo.3 

15.3 

13,3 

13,5 

14,7 

15,6 

15,3 

14,2 

13,8 

11.7 

11,3 

ll.G 

12.0 

12,4 

14,0 

13,9 

14,4 

13,4 

12.4 

11.2 

11,2 

10,9 

11,0 

11,9 

13,3 

14,3 

15,2 

14.1 

13.1 

IO,G 

10,1 

9.9 

9,3 

lO.Ò 

13,6 

14,0 

16,4 

16,4 

1.5,4 

12,1 

11,5 

10.2 

10,4 

10,0 

13,8 

14,6 

13,1 

13.3 

12.3 

11.5 

10,9 

10,5 

10,8 

11,8 

12,9 

13,9 

13.9 

12,7 

ll.i 

10.2 

9,8 

9.6 

8,8 

10,3 

12,4 

13.4 

13,5 

{■:■' 

II.V 

1    l(i'i 

10,5 

9.9 

9.9 

11.2 

12.5 

14.0 

no 

12.9 

ll> 

12.ÍG 

12.43 

12,22 

12,25 

12,78 

13,33 

13,09 

14,08 

13,30 

12,7'J 

10.70 

10.47 

10.15 

9,99 

11,12 

1 1,63 

11,81 

11,78 

1I,G0 

10.92 

11. IM 

11,75 

II, .53 

11.47 

12.10 

13,87 

14,.i7 

14,88 

14,00 

13.14 

'    ti  Tl' 

1 1  ■•■■ 

1!  •■( 

ti  :?^ 

1í  "<' 

i  J    1.- 

(■•  •... 

1-1  ,-j 

t  ■■^, 

1-1  '1 

7,1 
9,8 
13,9 
15,8 
16,4 
15,6 
13,7 
13,3 
13,9 

13,3 
12,4 

7,3 

5,9 

6,9 

7,6 

12.0 

14,3 

14,3 

11,8 

12,3 
14,2 
15,8 
12.0 
12,1 
\-i  'l 

I2.:i 
ll.i) 
II.O 

1 1  > 


Ulib' 
da 


6,5 
6,8 
9,7 
14,0 
16,0 
16,3 
14,4 
13,5 
15,3 
14.7 

14,4 

12,0 

6,6 

6,6 

6,9 

6,8 

11,4 

14.3 

13,9 

12,4 

12,3 
13,5 
1.5,4 
12,0 
11,9 
12.0 
14.2 
li.2 
III.:, 
10.5 
11.2 


Maíima     MiQim,  I  Vafiaçlo 


8,87 
7,19 

12,70 
15*0 
16,24 
13,77 
14,37 
14,79 
14,83 

14,70 

13,00 

9,31 

6,39 

6,35 

7,12 

10,94 

14,14 

14,22 

12.94 


10,2 
10,0 

I4,y 

16,3 
16,8 
17,1 
15,4 
15,8 
15,6 


14.2 
15.4 
15.5 

li.: 


12,89 

14,5 

14,19 

15,6 

15,07 

17,9 

14,25 

15,8 

I2.I-.-; 

.4.7 

i~I.O'l 

15.5 

12,96 

17,0 

12,35 

15,3 

11,79 

14,2 

11,18 

13.8 

ll.r.fi 

n.4 

5,0 

|n.| 

13,4 
15,3 
13,2 
12,1 
12,9 
12  4 


15,8 

13,2 

2,0 

14,3 

11,7 

2.G 

11,G 

0,3 

5.3 

8,:í 

i      I 

'i.ii 

7,K 

',,'". 

:,  .í 

O.t 

12,4 
12.7 

9,8 

12,0 
12,6 

\iA 

10,3 

11.4 

10.6 

8,9 

9,9 

10,1 

8,4 

9.B 


5,0 


2,9 
1,3 
3,9 
3.3 
2,9 
3.2 


3,0 
2.8 
4,9 

2,5 
3,0 


3,3 
4,9 
8,1 
5.4 
4.1 
5.4 
*,8 


12,'JO 

is,:2 

12,'.il 

ii.4: 

iu,o: 

3,au 

10,78 

10,53 

10,93 

12,69 

8,62 

4,07 

12,69 

12,34 

12,87 

1.5,34 

io;m 

i.76 

1  ^    1  r, 

1   1    ^v 

1  -#   -i< 

1 '.  ... . 

í    'IW 

'  í2 

i."*  Tai«K>rnK. 
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r 


TENSÃO  UO  VAPOR  ATMOSPUERICO  EM  MILLLMETROS 


Í867 


1 
4 

3 

4 
5 
6 

7 
8 
9 


Liiii-i 
hora 
da 

DOilC 


10 

11,3 

11 

10,8 

12 

10,0 

13 

9.8 

14 

4,7 

15 

4,9 

16 

G,;) 

17 

7,0 

18 

9,1 

19 

11,0 

20 

9,4 

21 

7,9 

22 

io,:í 

23 

12,1 

24 

ii,.-i 

2.-; 

h,:í 

2G 

8,7 

27 

",' 

28 

9,1 

29 

8,;. 

:ii( 

8,1 

:íi 

8.3 

1.'... 

9,20 

Hnlll,   Jl,    ^  ^ 

8,3(i 

dfcaita."  . 

.'{.'... 

9,20 

Mfdia»  lio  mn.  .  .  . 

'-:  •);; 

8,8 

."j,5 

4.8 

7,7 

7,9 

12.5 

13,3 

10,3 

9,!t 


8,5 

3,0 

3,3 

8,3 

7,9 

12,4 

12.2 

10,'i 

9,3 

11,3 

KUi 
10,6 
9,3 
4,0 
3,3 
0,1 
0,9 
9,1 
11,(1 
9,0 

8.3 

11,0 

10,'i 

11,8 

8,4 

8,7 

7,9 

8,4 

H,0 

7,2 

7.9 

9,08 
8,27 
8,91 


8,2 

4,2 

5,4 

8,8 

9,0 

12.2 

12,3 

10,3 

9,9 

11,7 

10.3 
10.2 
8,9 
4,7 
3.7 
0,2 
7,2 
9.0 
10,9 
8,8 

7,9 
11,3 

9.9 
11,9 

8,1 

8,8- 

7,9 

8,8 

7,0 

7,3 

H,3 

9,28 
8,27 
8,89 


X  7(;  '      V  ki 


8.4 

4,0 

3,7 

(i,5 

9.9 

12,6 

12.0 

10,'i 

Í0.3 

11.3 

10.2 

10,2 

8,2 

4,0 

3,7 

0,4 

8.1 

11.0 

10,2 

8,7 

7,7 
11.8 

9,9 
11,9 

«.I 
8,4 

7,7 
8,2 
7,7 
7.8 
7,9 

9,21 
8,33 
■8,83 

S!  "'.1 


3,9 

0,7 

7,3 

10,0 

12,8 

13.0 

9.0 

10,1 

12,1 

10.8 

10,7 

7,8 

l.O 

3,0 

0,2 

9,2 

12,3 

11,1 

8,4 

8,:{ 

12,'t 
9,9 

10,3 
9.1 

8.7 
8,3 
8.0 
7,7 
8,2 
8.1 


9,3i 
8,61 
9,08 
■'01 


7.9 
1 1  ,(■> 
11,0 

8,4 

9,0 
12,1 
9,1 
10,1 
9.1 
8,7 
8.8 
9,7 
7.7 
8,7 
8.7 


9,02 
8,34 
9,30 


Unze 

Uma 

horas 

hora 

da 

da 

maobã 

tarde 

7.3 

7,1 

3,8 

3.9 

7,4 

7,7 

8,0 

7,7 

11.3 

11,8 

13,2 

12,9 

13,0 

11,7 

9.0 

8,7 

10,0 

11,1 

12,1 

12,3 

11. 0 

11,0 

10.7 

10,3 

.0,8 

0,1 

3,2 

3,2 

0,(1 

3.9 

0,2 

.■i,9 

8,0 
11.8 
10.3 

8,0 

8,8 
12,1 
10,3 
9,7 
9,4 
9,0 
9,1 
9,2 
7,1 
8,3 
9.0 


9,34 
8,23 
9,32 
9,01 


7,1 
3.9 


12.3 
12.9 
10,2 
9,3 
11,1 
12,3 

12.1 
9.1 
3,2 
3,0 
0,2 
(),3 
8.2 
12,1 
10.1 
9,1 

9,6 
12.3 
11,2 
8,3 
9,0 
8,8 
9,2 
8,9 
7,1 
8,1 
9,1 


9,40 
8,26 
9,28 
8,9'.l 


6,6 


7,8 
12.1 
13,6 
11,2 

9,4 
11,3 
H,5 

11,1 

10.0 
3.9 
4,2 
0,1 

O,:! 

7,9 
11,0 

io,;i 

8,3 

9.8 
11,9 
11,3 
8,1 
9,0 
8,9 
9,3 
9,3 
7,7 
8.4 
9,2 


9,36 

8.22 
9.11 
9.07 


6,4 

4,3 

8,0 

7,8 

12,0 

13,7 

11,3 

9,0 

11.3 

9,6 

11.3 

10.1 

0,0 

3,1 

3.7 

o,(; 

9.1 
10.2 
10,8 

7,9 

9,8 
11,7 
11,8 
9,6 
9,1 
7,0 
9.0 
9,0 
7,8 
8,6 
9,1 


0,1 

4.0 

7.4 

8.0 

11,6 

13,8 

11,2 

9,7 

11, i 

10,9 

11,3 

10,0 
0,0 
3,9 
3,8 
0,9 
8.9 
11,0 
10.0 
8,0 

9,8 
11,1 

8.9 
9,3 
7,0 
9,3 
9,0 
8.2 
«,0 
9.1 


9,12 

9.37 

8,.33 

8,10 

9.13 

9,39 

9,08 

9.08 

Onze 
lioras 

da 
noilc 


3,3 

4,3 

8.2 

7.8 

12.2 

13.7 

9.7 

10,1 

11,4 

11,7 

10,7 
10,1 
4,9 
0,2 
0,1 
0,8 
8,8 
10,9 
9.3 
8,8 

9,8 
10,7 
11.0 

8,0 
9  2 
7,3 
8.3 
8,8 
7,9 
8.8 
8.7 


9,18 
8,26 
9.08 
8.91 


Media 
diurua 


7,19 

4.31 

6,81 

7,83 

10,89 

12,98 

11,03 

9.08 

10,71 

11,56 

11,03 

10.21 

6,92 

1,51 

3,82 

6.37 

8.11 

10.82 

10,37 

8,71 

8.83 
11.61 
10,83 
10.08 
8.91 
8.11 
8,70 
8.82 
7,71 
8,20 
8,01 


Máxima 
iharna 


9,37 
8,31 
9.10 
8.90 


8,8 

3.3 

8.2 

8,9 

12,1 

13,8 

13,3 

10.0 

11,4 

12,3 

12.1 

10.7 

9.8 

0,2 

0.3 

7,0 

10.0 

12.3 

11.0 

9.1 

10.0 
12,3 
12,1 
12.0 
9,7 
9.0 
9.8 
9,7 
8.7 
8,8 
9  2 


io,:;'i 

9,31 
10.10 
Kt.OS 


Mínima 
diurtia 


3,4 
3,8 
4,8 
0,5 
7.9 
11,9 
9.7 
8.7 
9,3 
9,6 

9,9 
9.1 

1.:i 
3.1 

1.9 
3.9 
0,1) 
8.8 

9.;i 

7,9 

7.0 
10.3 
9.1 
8,1 
8,1 
7,2 
7,3 
8.2 
0.8 


7.70 
7,01 
7.98 
7.01 


IIIMlItADK  líKLATIVA    liSTADi)  DK  SATU11AÇÃU=10U 
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I 


tm 


{\ 
7 
H 
!l 

to 

11 
12 
13 
l\ 
1» 
IG 
17 
18 
19 
20 

21 

22 
2:1 
24 
2a 
20 
27 
28 
2'.t 
:)0 
:tl 


liura 

lia 

noite 


;ii,7 
74.8 

«:{,2 

04,0 

'.12.0 

!)7,() 
81,7 
82,2 
87,1 

8:),8 
87,7 
'.17,:; 
61l,.( 
0y,6 
88,0 
'.)7,0 

m.n 
;)(),o 

78,0 

73,:J 

l)0,ii 
!t4,0 
89,0 
83,0 
87,0 
81,0 
86,7 
84,0 
87,3 
88.0 


'I. 

Jl(llu.^  das  1 - 
iliTidas 


92,3 
70.0 
7ti.O 
88,6 
03.2 
91.0 
89,4 
80,8 
79,7 
87,1 

80,0 
91,9 
92,0 
60,0 
79,0 
80,"i 
9.j..':í 
81,0 
91,0 
74,9 

78,0 
97,0 
91,8 
91,4 
82,9 
87,0 
8j,9 
82,8 
82,5 
79,2 
8:i.:t 


90,7 
01.0 
71,2 
9.1,3 
81,0 

92,:; 

90,0 
88,6 
82,3 
90,3 

88,0 
90,6 
90,0 
71,0 
83,8 
89,2 
98,4 
84,0 
92,0 
70,3 

74,2 
100,0 
86,3 
92,3 
79,3 
90,0 
87,2 
88,8 
79,7 
81,6 
90,8 


M>'ilia<  do  mtr . 


82,42 

81,87 

84.24 

84,68 

80,4."i 

8;),78 

^'1  '11 

^■,.u\ 

«4,10 
80,0.1 
80,38 


90,0 

ti  1,0 

72,0 

00,2 

84,2. 

94,6 

93,7 

8u,0 

88,0 

88,0 

88,0 
90,4 
87,3 
71,2 
87,3 
9o,3 
98,0 
90,6 
88,5 
74,4 

72,9 
100,0 
90,5 
92,3 
77,4 
80,3 
87,0 
87,3 
78,8 
91,8 
87,2 


82.99 
88.41 
86..*iO 

^■1,9S 


90,4 
5.1,5 
79,6 
70,7 
84,7 
93,7 
95,9 
74,9 
81,5 
92,4 

87,8 
98,7 
84,3 
36,9 
.81.2 
90,9 
78,7 
100,0 
91,2 
09,7 

73,9 
100,0 
86,3 
89,6 
84,5 
84,2 
87.5 
93,4 
75,0 
86.1 
85,0 


81,73 
a3,94 
85,95 

S3.'.l'i 


liuraa 
(la 


83,8 
44,7 
80,5 
69,8 
87,2 
92,8 
95,9 
80,5 
81,9 
95,7 

83,1 
96,5 
74,4 
42,0 
84,9 
79,8 
09,0 
92,3 
í)0,2 
71,4 

70,6 
98,8 
65,8 
83,5 
76,7 
70,2 
70.3 
83.0 
09,3 
81,1 
81.2 


liura 
tardo 


81,28 
78,42 
78.95 


80,1 
44,0 
85,7 
03,3 
87,3 
90,7 
84,4 
71,9 
88,0 
97,8 

88,1 
90,7 
03,3 
40,2 

m,7 

72,5 
70,0 
91,3 
82,7 
78,0 

76,3 
94,6 
69,7 
73,9 
79,8 
73,0 
76,0 
75,2 
59.7 
74,1 


79,32 
76,55 
73,51 


78,0 
43,3 
77.0 
57,5 
90,5 
91,8 
71,2 
73,4 
8;í,0 
95,7 

93,5 
78,0 
55,5 
4.3,5 
81.1 
74,5 
72,0 
96,7 
83,3 
92,5 

84,0 
95,7 
76,2 
05,0 
74,0 
08,3 
66,7 
70,6 
39.7 
73,2 
76,6 


78,3 
56,0 
75,5 
00,2 
91,0 
100,0 
85,1 
78,9 
88,0 
94,3 

91.3 
87,3 
70,2 
53.7 
78,5 
75,0 
71,4 
94,3 
82,6 
74,1 

80,1 
90,7 
82,4 
67,0 
84,0 
74,7 
67,7 
81.7 
70,2 
75,8 
82.fi 


80,3 
01,1) 
87,2 
Otí,0 
91,4 
99,0 
89,0 
8(J,1 
88,0 
87,0 

114  4 

93,0 
77,0 
70,5 
75,4 
80,6 
87,8 
84,3 
94,2 
72,4 

89,3 
94,3 
90,3 
82,0 
88,0 
07,4 
73,7 
84.4 
78,1 
83,2 
87.8 


73,2 
.'i3,0 
81,7 
68,2 
87,2 
99,0 
85,1 
82,9 
88,0 
92,0 

89,0 
94,0 
78,3 
84,7 
77,9 
87,4 
85,3 
90,0 
82,3 
83,0 

90,5 
92,1 
91,5 
85,5 
88,0 
70,9 
73,4 
84,4 
8;j.7 
87,6 
90.0 


liur:u 

•la 
liulti^ 


76,0 
61,0 
90,7 
05,1 
90,5 
99,0 
79,2 
87,4 
88,0 
93.3 

87,7 
90,4 
00,5 
85,1 
82,4 
92.5 
87,7 
90,0 
78,8 
82.2 

91,0 
93,0 
89.1 
82,0 
89,0 
09,4 
70,7 
8,3,3 

8:J,4 

92,4 

87,7 


diurna 

Mauriii 
(liurua 

83,89 

90,1 

57,07 

74,8 

78,34 

9(»,7 

72,10 

94,8 

84,49 

92,6 

94,:}8 

100,0 

87,26 

97,0 

79,67 

88,6 

83,69 

93,1 

91,85 

97,8 

88,03 

91,2 

91,78 

98,7 

70,88 

97,5 

62,02 

85.1 

80,91 

88,0 

84,61 

97.0 

84,00 

98.0 

s'i>r. 

IINI.II 

Uiilinia 
<Jiunia 


',(2,5 


79,81 

91,6 

96,20 

100,0 

84,71 

94,0 

83,23 

92,3 

82,09 

89,0 

77,96 

90,0 

78,50 

90,7 

82,57 

88.8 

73.54 

87.7 

82.84 

92,4 

SV!" 

90,8 

73,2 
42,4 
6<i,3 
57,5 
a3,2 
88,0 
71,2 
71,6 
79,7 
87,1 

82,1 
78,0 
55,5 
39,5 
65,6 
68,4 
63,3 

::.4 

7\8 
09,7 

66,7 
90,7 
65,8 
63,0 
73,0 
67,4 


70,31 

81,39 

sá,iio 

81,03 

«;{,02 

81,4« 

92,55 

70,(M> 

77.08 

77,90 

82,74 

85,21 

84,93 

82,52 

94.64 

68,03 

7.3,71 

79,04 

83.68 

8;í.42 

84,69 

82.52 

91,63 

69,94 

Varufla 


V;l    |. 


22,9 
32,4 
24,4 
37,3 
29.4 
II.V 
25,8 
17,0 
1.3,4 
10.7 

li.l 
2(/,7 
42,0 
45,6 
23,0 
28,6 
33,3 
22,6 
15,4 
22.8 

24,9 
9.3 
28.8 
26,7 
16,0 
22,0 
fi.o 


20.2 


22.  »< 

20.01 
21.09 

í:.:.3 
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QUADRO  1)0  VKNTO  K  mV\A 


J.VNEIRO 

1867 


1 

i 
4 
o 
6 
7 
8 
9 
10 

II 
li> 

i:í 
l'i 
líi 
ifi 

17 
18 
19 
20 

21 

22 
23 
2i 
23 
20 
27 
28 
29 
30 
::i 


I)irec<,*ri<i  tio  vt'iitt>  —  Kumoíii 


Meia  noite 
ás  2  Iioms 
da  manhã 


N.\(». 

N. 

N. 
ONO. 
SSO. 

SO. 
SSd. 

SO. 

SO. 

SO. 

SO. 
SO. 
NNE. 
.\. 
N. 
N.NO. 

i:. 
oso. 

SSO. 
SO. 

oso. 
s. 

SE. 
SSO. 

(I. 
.NO. 

N. 
NNO. 

N. 

N. 


NNO. 
N. 

NNO. 
SO. 
SSO. 
SO. 
SSO. 
SO. 
SO. 
SO. 

OSO. 

SO. 

o. 

N. 

n.m:. 

N. 

i:sK. 
oso. 

SSO. 

so. 

0S(  I. 

s. 

SK. 

SSO. 

o. 

NNd. 
N. 
N. 
N. 
N. 
\. 


iásG 

N. 

N. 
NNO. 

SSO. 

s. 

SO. 
SSO. 
SO. 
SO. 
SO. 

oso. 

SO. 

NNO. 

N. 

N. 

KNi:. 

ESK. 
SO. 
SSO. 
SO. 

OSO. 

s. 

SE. 
SSO. 
ONO. 
N.NO. 
NE. 

N. 

N. 

N. 

\. 


6  ás  8 


N. 

N. 
NNO. 

SSO. 

s. 

SO. 
SSO. 
SO. 
SO. 
SO. 

OSO. 

s. 

N. 
N'. 

N. 
NE. 

SE. 
SO. 
SSO. 
SO. 

OSO. 
SSO. 
ESE. 
SSO. 
ONO. 

N. 
NK. 

N. 

N. 

N. 

\ 


8  .is  10 


10  ás  li 


NE. 

N. 

NNO. 

SSO. 
SSO. 
SO. 
SSO. 
OSO. 
SO. 
SO. 

SO. 

V. 

N. 
NNE. 

N. 
NE. 
OSO. 
SO. 
SSO. 
SO. 

OSO. 
SSO. 
SSE. 
SO. 

O. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 


NE. 
NTÍE. 

.NO. 
SSO. 
SSO. 
SO. 
SSO. 

oso. 

SO. 

SO. 

SO. 
ENE. 

N. 
NNE. 
NNIC. 

NE. 
OSO. 

SO. 
SSO. 

SO. 

SO. 
SSO. 

s. 

SO. 
ONO. 

N. 
NNE. 

N. 

N. 

N. 

\ 


Meio  (lia 
ás  -  horas 
da  tarde 


NE. 

NNE. 

V. 

SSO. 
SSO. 
SSO. 
SO. 

oso. 

SO. 

so. 

SO. 

SSO. 

N. 

N. 

N. 
E. 

OSO. 
SO. 

SSO. 

SSO. 

SO. 

SSO. 
SSO. 

oso. 

NO. 
N. 
NE. 
N. 
N. 
N. 
\. 


NNE. 

N. 
SSO. 
SSO. 
SSO. 
SSO. 

SO. 

oso. 

SO. 
SO. 

SSO. 
SSO. 

N. 

N. 

SSO. 

i':si'.. 
oso. 

SO. 

SSO. 

SSO. 

SO. 
SSO. 
SSO. 
OSO. 
NNO. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 


■  ás  6 


N. 

N. 
OSO. 
SSO. 

SO. 

s.so. 

SO. 

oso. 

SO. 

oso. 

SSO. 
SSO. 

N. 
NNO. 

V. 
SK. 

O. 
SO. 
SSO. 
SO. 

SO. 
SSO. 
SSO. 

oso. 

NNO. 
N. 
N. 
N. 
N. 
N. 
N. 


6  ás  8 


N. 

N. 

NNO. 

SSO. 

SO. 

SSO. 

SO. 

OSO. 

SO. 

o. 

SO. 

SSE. 

NNO. 

NO. 

NO. 

E. 

ONO. 

SO. 

SSO. 

OSO. 

SO. 

s. 

SSO. 
OSO. 
NNO. 

N. 
NNO. 

N. 

N. 

N. 
NNO. 


!ás  10 


N. 

N. 

NNO. 

SSO. 
SO. 
SSO. 
SO. 
OSO. 
SO. 
SO. 

SO. 

E. 

N. 

NO. 

NO. 

E. 

ONO. 

SSO. 

SS( ). 

oso. 

S.S0. 
SE. 
SSO. 

oso. 

N. 
NNO. 
NNO. 

N. 

N. 

N. 

N. 


10  ás  12 


N. 

N. 
NNO. 
SSO. 
SO. 
SSO. 
SO. 
SO. 
SO. 
SO. 

SO. 
ENE. 

N. 
NN( ). 

NO. 

!•;. 

ONO. 
SSO. 
SSO. 

oso. 

SSO. 

SIC. 
SSO. 

O. 
NNO. 
NNO. 
NNO. 

N. 

N. 
NNO. 

N. 


I^^rcfinciiriíi  lio  v<'nl4> 


Priinfiri  ilrrida 
Sc;Daila      i 
Tfrrfira      » 


r 

.N.M-.. 

.NE. 

E.NE 

E, 
0 

ESE. 

SE. 

SSE. 

s 

4 

SSU. 

SO. 

oso. 

0. 

1 

O.NO. 

NO. 

NNO. 

V. 

.3 

3 

0 

0 

0 

0 

29 

'i\ 

9 

I 

1 

9 

1 

:n 

•  I 

:; 

3 

0 

.3 

2 

1 

1 

22 

2.3 

12 

2 

.") 

fi 

^> 

'.'ti 

1 

3 

0 

0 

1 

5 

1 

.') 

18 

7 

10 

4 

2 

15 

0 

"i 

'' 

; 

Tl 

'i 

7 

í 

H 

m 

7ii 

:;i 

,H 

29 

3 

c. 


■JCl.-tTl.Mlf. 


t<*    <*01'l'4'Hl>llllll 


I'r">á(i  almn^fWriri 

Ifinpralora 

T'mi(i  do  upnr  aliiio>pb<:riro 

nnmiilailr  rrlilita 

Strftiiilade  rio  féo 

Veldridadi"  do  Tenlo 

Chnta  lolal  corrr$pnndrnli>  . 


.N. 

.VNE. 

.NE. 

K.NE. 

E. 

ESE. 

SE 

SSE, 

s. 

S.SO. 

SO, 

OSO, 

0. 

ONO. 

NO, 

7:;;i,fi7 

... 

7.37.33 

— 

7.";o,70 

— 

7.33,74 

— 

733,9ti 

7  í  9.93 

748,.33 

749,74 

— 

7.30,79 

— 

9.K2 

— 

10.0'. 

— 

7,12 

— 

1.3,07 

- 

l'i.l9 

i'i.:;2 

l4,Vi 

1.3,11 

— 

11,79 

7,08 

— 

7..-Í3 

- 

(i,37 

— 

10,83 

ii,ni 

10,7'i 

I0,(i3 

9.18 

— 

8,3 'i 

. 

'f>.m 

-- 

81. .38 

— 

8'i.ni 

— 

W'i,71 

9(i.2r) 

8(),8i 

8(vi'i. 

81,09 

— 

83,07 

8,f. 

— 

f..7 



4.0 

— 

á,7 

" 

2.0 

1,1 

1,3 

3,3 

-- 

3,3 

19,2 

— 

9.r, 

— 

9.9 

— 

21,8 

— 

IC..2 

30,0 

,33,9 

:!l,l 

— 

2C>,4 

— 

0.8 

0.11 

0.0 

3,4 

3.(1 

9.8 

2,0 

0.3 

H,i 

,32,2 

'i9,3 

I9.K 

13,(; 

3,2 

2,9 

N.NO, 

7tí0,l() 
II. 8í 

•S,22 
79,2'i 

7,2 
12  2 

0.3 


10 


QLAlJlii» 

1)1)  VKNTO  E  (:ilL\A 

JANEIHO 

\ 

I...'i.Im 

.1.-  .1..  1 
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Maiinu 

trot» 

lia 

1 1 

.1  . 

da 
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0,0 
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17 

10 

6 

17 

11 

14 

18 
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IS 

II           14.9 

28 

o.n 

Primrin  dccada 

M..1Í 

lis    (llt.S    <liM'll«lll^»    lio    lllf/' 

1 

28.7 

29,4 

32,1 

30.9 

30,2 

32,4 

34.8 

32.3 

31,0 

28,2 

29.S 

29,9 

30,3 

41,4 

60,1 

Srgiimla       n 

2G,0 

26,7 

24.0 

21.3 

26,7 

31,3 

34,6 

32,7 

32.3 

23.8 

23,1 

23.6 

27,4 

45,2 

80.3 

Tcrttira      ■ 

17.4 

13,6 

13,4 

14,6 

16,4 

22,1 

27,3 

24,6 

22,3 
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Kilom«tn)«  porforrido!) 
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1 

ociílailo  m 
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Numrro  de  dia»  d*  ti 

Mia                            1 

30,3 
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QUADRO  COMPLEMENTAR 


JANEIRO 
1867 


1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 


[I.'... 

(.'{.■.  . . 

M»i)iis  dl  mn  .  .  . 


T71iermometros 

d.as  teaiperaturas-lLmites 

o^aus  centesinaaes 


Máxima 


Minima 


Ao  sol 


23,8 
32,3 


39.1 
37,8 


33,0 

33,8^ 

30,3* 

3á.O 

31,7 

33,1 

36,6 


26,7 
38,9 

41,0 
36,8 

38,3 
36,9 
38.7 


Na  relva  '  Ka  reka 


21,1 
33,4 

26,7 
23,2 
20,0 
23,9 
20,5 
31,6 
23,2 
16.8 

24.9 
31,3 
22.6 
20,2 
27.3 
28,1 
23,7 
2l,'i 
23,7 
21,3 

""!" 

22,0 
23,2 
26,9 
23,7 
33,2 
33,9 
26,9 
27,1 
33,2 


6,0 

0,4 

0.8 

2,6 

11,4 

13.3 

13.1 

li. 9 

10.1 

l't.-2 

7,2 

8.3 

8,4 

0,4 

-0,6 

2.2 

4,6 

8.8 

12.2 

10,2 

7,7 
7,0 
9,6 
12,7 
6,9 
3,2 
3,2 
3,6 
6,9 
2,9 
:!'► 


No  espe- 
lho p.ira- 
bolico 


0.8 
1,0 
3,1 


3,1 
6,2 
4,3 


0.0 
0,0 
0.7 
4,1 
7,9 
3,2 
8,1 

13,8 
0,9 

19,4 

1,9 

9.2 


1,2 

0,0 

23,4 

7,8 

li,0 

18,9 

0,1 
1,4 
0,0 
7,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 


Milli-         .Milii- 
melros      melros 


1.84 
2.48 
0,88 
3,36 
0,10 
0,10 
2,40 
1.60 
2,30 
1,30 

0,80 
0.96 
:!.()6 
2,66 
0,60 
1,20 
2,48 
1,28 
2,30 
2,80 

0.80 
0,92 
2,70 
3,01 
1,72 
2,60 
2,00 
3,00 
2,80 
2,00 
I  X>'i 


?!*ereiiiclatle  cio  côo  e  mxvens 


Ozonomet  ro 


Oe  ilia 
graus 


8,3 
6.0 

1,3 

3,3 

10,0 

10,0 

10,0 

6,3 

9,5 

10.0 

10,0 
7,3 
8.0 
4.0 
3,0 
7.3 
9.0 
9,3 
9,3 

10,0 

6,0 
9.0 
6,0 
8,3 
6,5 
6,3 
6,0 
7.0 
4,3 
3,0 
8.0 


De  noite 
graus 


9,3 

6.3 

3,0 

6.3 

9,0 

9,3 

10.0 

10.0 

9.3 

10.0 

10.0 

10,0 

8,3 

8.0 

8,3 

6.3 

9.0 

10.0 

10.0 


8,3 
7.3 
9,3 
9,0 
8.0 
7.3 
3,3 
3,3 
9,0 
3,3 
9.0 


34,.W 

24.64 

8,38 

1.66 

7,73 

8..M 

33,;;o 

24,97 

6,16 

— 

— 

1,81 

8.00 

8.80 

.'!6,'»2 

28.10 

("..28 

— 

— 

2,11 

6,64 

7,30 

■  '\.'.'7 

2-;.'i7 

n.íi.s 

— 

1.87 

7.Vi 

R.2r. 

9  horas  cUi  manbu 


1 
IO 
8 
1 
O 
O 

o 

6 
6 

(» 

O 
O 

1 

8 
3 
1 

3 
O 
O 
2 

I 
O 
O 
O 


9 

O 

10 


3.2 
1,8 
4,4 
.■(.2 


Configurações 


St.  st.-c.i.  c-Sf.  r,.-Ni. 

SI.,  st-c. 

C.-St.,  St.-Ci. 

('..,  C.-Ci..  C.-Ni. 

C.-Ni..  Ni..  C.-SI. 

Ni-,  Ci.-C. 

M. 

C.-Sl..  ('..,  C.-Ci.,  C.i. 

(:.-si.,c.-(;í.,  C.-Ni..  c. 

Ni. 

C.-Ni..  Ni..  C.-Sl. 

Eiic,  ii(>v. 

C,  C.-NÍ..  Ni..  SI. 

C.-Sl.,  C.  Ci. 

C.-St..  C.-Ni.,  C.,  Ci.-C. 

C.-Ci.,  C.-Sl..  Ci. 

C.  C.-Ci. 

Ni. 

C.-Ni.,  C.-S1.,  Ni.,  CÍ..C. 

Ni.,  C-Ni.,  Ci. 

C.-Sl..  C.-Ni.,  Ni.,  Ci. 

.\l'V.  int. 

C.-Sl.,  C.-Ci.,  C,  c. 

Ni.,  SI. 

C.-St.,  Ci.,  C.-Ni.,  Ni. 

C.-St.,  Ci.-St.,  Ci. 

Ci.,  Ci.-SI. 

Nev.  iiil. 

Ci, 

Ci.,  Ci.-SI. 

Ci..  Ci.-SI..  C.-Sl. 


Graus 


O 
10 
3 
O 
O 
O 
O 
7 
O 
O 

I 

o 

i 
9 

1 

O 

o 
o 

o 
o 
i 
o 
1 

9 

9 

9 

10 


Meio  ília 


Con(ij:urai;De 


C,  C.-Ci.,  st.,  <•. 
C.  no  iigr. 
C.-St.,  C,  C-Ni. 
C.-St.,  C,  c. 
Ni. 

C.-SI..  C.-Ni. 
Ni.,  St,  C.-Ci.,  c. 
C.-Ni.,  C,  Ci. 
C.-Ni.,  C.-Ci.,  c. 
C-Ni..  Ni. 

C.-St..  C,  C.-Ni.,  Ni. 

Ni.,  c. 

C.  C.-SI..  C-Ni.,  C-Ci. 

C,  C-St. 

C.  C.-SI..  C.-Ni..  C.-Ci. 

C-Ci..  Ci.,  St.-C. 

Ni..  C.-Ni.,  Ci. 

•Xi..  SI.,  Ci. 

C.-Ni..  Ni..  C.-Sl..  CÍ..C. 

C.  Ni.,  c. 

C-Ci.,  C-.Ni.,  C.-Sl. 

.Ni. 

Ci.-C,  Sí.-Ci.,  St. 

C.-Ni.,  Ni.,  c. 

C.-St.,  C-Ni.,  Ni.,  C 

Ci..  Ci.-SI.,  c 

Ci..  Ci.-SI. 

st.-c 
c 

Ci..  Ci.-St.,  C-Sl. 

Ci  .  Cl. -SI..  C.-S(. 


2,0 

2,4 
3,3 

:i3 

Prew.lo  almoiípherica 


Tompcralnra  .í  «omlira 


Temperatura  da  relva 


(maxifnaahsoliila /67,0  pui  31  ;is  10  c  1 1  in 17.9  om  23 .        .3.'i,9  cni  27 

Kilremasdol    ....  „       . 

^^^        jrninmia  absoluta 7.1.j,3    .    13  .-is  4  e  o  m 4.3    ■>    14 -  0.0    ..    13  , 

lvnriir;io  rnnxim.i   ....     .Tl. 7 


i:!.(; 


-Jl 


(JlAlJliO  COMIM.KMKiNTAU 

^^^•l•».Ili4ln«l^•   (1 

'   nu\  i-ii-.. 

— 

l^^Mtnilo  >j;<'rul  «lo  t<-ini>o,  ctc. 

JA.\EIKU 

3  liornvi  <l.i  1,11  .(.- 

V 

ir  •[  .É-^  'i.(    iiiilte 

1867 

fír.iui 
inedioi 

(:onO|;iira;.1o 

(ira  lis 
meilios 

Conl1gura{9a 

0 

c,  a-st.,  c-Ni.,  c. 

7 

C,  C-SI. 

Eiic.  e  nub.  t.? 

1 

1(1 

st.-c.,  st; 

9 

C-St.,  St.-Ci. 

M.  b.  t. 

2 

\ 

r..,  c.-Sf.,  Ni. 

8 

c. 

Nev.  fra.  de  iii. ;  iiuh ;  pequenos  aguaceiros  do  ni.  d.  Is  3 1.,  enn.  ao  S.  ás  9  n. 

3 

II 

C.-Ni..  C.-Sl.,  St.,  C- 

0 

Ene. 

Geralmente  ene.;  cli.  da.s  7.30'  is  8  in.,  v.  SSO.  fr. 

4 

{) 

Ni. 

0 

Ni.,  C.-Ci.,  c. 

Ch.  por  inter,  desde  4.30'  m.;  temp.  SSO.  ató  S  t. 

5 

II 

C-Ni..  C.-Sl. 

0 

Ene  ,  eer. 

Ene.  V.  fr.,  ch.  desde  C.30'  t. ;  v.  for,  pela  n. 

6 

s 

Sl.-C,  Ci..  Ci.-C. 

0 

C-Ni.,  Ni.,  c. 

Temp.  pela  n.  e  m.  att'  1  t.  cli.  das  8.40'  ás  10. 40';  v.  for.  pela  t.  e  n. 

7 

f> 

Ci.,  C-Ni.,  C 

6 

Ni.,  C-Ni. 

Nub.  ag.pela  n.  eniadrug.;  trov.  ccb.das  10.15'  ás  11  m.:  t.  vent.  edeag. 

8 

1 

Ni..  C-Ci.,  St. 

0 

C,  Ni.,  e. 

Geralmente  ra.'"  nub. ;  t.  vcnl. ;  ag.  alé  ao  ni.  d. 

9 

0 

Ni. 

<» 

C,  C-St. 

V.  for.  e   eli.  pela  n.  e  M  depois  do  m.  d. :  ag.  for.  frcq.  de  l.  e  ii. 

10 

II 

'l 

Ni. 

est.,  C.  Ni.-C 

C,  c-st. 

0 
0 

l 

Ni..  Ni.-C,  C.-St. 
Ni..  Ni.-C 
C.  C-SI. 

.  c. 

Geralmente  ciic.:  peq.  ag.  is  8.1.')'  m.  e  2  t. :  v.  fr.,  etiuv.  pela  l.  e  n. 
Ene.  e  nev.  fra.  de  ni. :  cli.  mod.  do  ni.  d.  ao  ni.  d.  .30;  ch.  si-g.  desde 

5.30'  da  f.  ás  11.40'  n.  (a). 
Nub.,  chuv.  por  vezes;  N.  It.isl.  fr.  das  11  m.  ás  4  l. 

11 
12 
13 

7 

c.,c.-st. 

0 

Tohl. 

T.  111.'»  vent.  ati'  5  l. ;  trov.  e  sar.  ás  9  n. 

14 

'» 

C-St.,  C-Ci..  C.-Ni. 

II 

i:.-St.,  C-Ni.,  Ni. 

.  c. 

.Nub.,  l.  f.  e  de  ag. 

15 

4 
f> 
0 

C-Ci.,  Ci.,  C.-St. 
C,  C-Ni. 

Ni. 

ú 

0 
0 

r.i.-c.  St.,  Ci. 

C-Ni.,  C-Sl.,  Ni. 
C.  Ni. 

e. 

Nub. ;  cor.  sup.  0.,  Ha.  In.  ;is  9  n. 

-Nub.,  cli.  de  n.  e  até  ás  8..(0'  m.;  trov.  .is  11  ag.  for.  sar.;  temp.  OSO. 

das  1 1  111.  ás  7  l.  (6). 
Ene.,  eh.  de  m.,  v.  bast.  fr.  até  1  l. :  ag.  e  cluiv.  pela  n. 

16 
17 
18 

II 

II 

Ni.,  C  -Ni.,  C-Ci.,  c. 
C,  Ni.-C 

0 

1 

Ni.,  Ni.-C. 
C-Ni.,  Ni..  C.-St 

,c 

Ene,  V.  fr.,  l.  ag. :  ag.  for.  e  trov.  á  l.ijO'  t. ;  trov.  .is  a.  30  t. :  fiis.  .is  9  n. 
Geralmente  ene;  trov.  e  sar.  gr.  ;is  9.23'  m.,  Irov.  o  ag.  ao  m.  d.,  .-ls 
2.40'  t.,  v.  for.  e  ag.  pela  t.  e  n. 

19 
20 

1 

C-Ci.,  C.  C-Ni. 

() 

Ci..  Ci-Sl..  St..  C 

-St. 

Nub.  e  ene.;  t.  ag. ;  t.  Iiu.  e  enn.  ás  9  n. 

21 

1) 

Ni.-C,  Ni. 

8 

St.,  St.-c. 

Ch.  pela  madr. :  cer.  e  ehuv.  b.  t.  á  n. 

22 

7 

Ci.,  Ci.-St. 

0 

Ene. 

" 

Ene.  e  nub. ;  v.  fr.  das  1 1  iii.  ;is  4  t. 

23 

;i 

C-Ni.,  C,  C-Ci. 

7 

Ni..  St. 

Ene.  ag.  for.  .intes  das  9  m.;  v.  bast.  fr. :  ag,  for.  das  7  ;is  8.20'  n.  (r) 

24 

•'i 

C-St.,  C,  C-Ni. 

- 

SI.,  St.-c 

Nub.:  t.? 

25 

111 

Ci.,  Ci.-Sl.,  C 

10 

— 

M.  li.  1. 

26 

III 

Ci.-Sl.,  Ci. 

iO 

St.-Ci.  110  lior. 

.M.  b.  t. 

27 

10 

c 

9 

St.-c. 

Nev.  int.  ás  9  m. ;  m.  b.  1. 

28 

III 

(',. 

lU 

T.  el.  e  vent. 

29 

«1 

Ci.-St. 

10 

-- 

M.'"  enn.  .10  S. ;  m.  b.  t. 

:mi 

.'» 

Ci.Ci.-C.  Ci.-Sl  f..-SI. 

8 

Sl.-C.i..  SI. 

M.'-  .Min. ;  b.  1. 

:tl 

i.'.i 

:t,9 

Total  da  l.«dee,ada 

(.1, 

St.  inf. 

SI.  sup. 

Agu,-i 
evaporada 

16,3G  mil. 

S  L'Illu.< 

predoniin.intes 

53,0  mil. 

GO.l  mil. 

q.  S( ' 

:!.l 

0.8 

.     da  2.'      • 

75.8    . 

80,3    . 

18.14    . 

q.  S(l. 

Í.2 

7,8 

.     da  .3.*      ■ 

T.ital  (l'i  mrr 

9.1     . 

9.0    . 

23.22 

37.;i- 

N. 

137,9  mii. 

liO.r.  mil. 

<!.  SO.  r  N. 

1.  u. 
.llIIU 

H(>liiTU"t> 

liuniidailr  rci.iiit.i                     l^tA|H> 

5e6. 

ni.TS  mais  ou  iiifnos  vonli  ■  .- .  .. 

13.  li.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  : 
Di.as  de  rhuva  ou  chuvisros :  3.  4. .' 

12.  1.3.  14.  l.*i.  17.  18.  19.  20.: 
Dias  mais  ou  monos  eiinevoados:  21 

ros:  3,  12  o  28.     Saraiva:  14.  1 

8   H.  17.  19.^20     HHiimpi?"' 

.  ■.-.  MM-.ll. 
;t.  21.  2^  e  29 
.6.7.8.9.10,11. 
•1.  22e24. 
.:iOc31.    .Ne\ooi- 
7  p  20.     Trovões : 
««m  trov.v^ :  H. 

/i>i'ivitiiri  .        I.1_rt 

em    G 
•    IV 

is  9  n 1 

10  ni.  li 

00,0 

;i9.-) 

cm  G   18  c  22     3.36ci 

EtIrrmasdo)    .  .              .,  , 
{miiiim.i. . .     .1.1 

(\ar.  m;i\."    10.7 

.  14  ao  m.  d 0.10. 

3  2fi 

ca)  A;;.  Iiir.  .U  S.i;.    ii   «.\ll  >  1'  S 

(»)  Ar  rcp. 

(.)  Kus.  is  6.13'  1. 

Liu  itv1iAr.-)l  n.-iH  noíkv  ili*  á(i.  i'.  i 

piri  K- 

c3l. 

o  o 


PRESSÃO  ATMUSPHERICA  E.M  .MlLLl.METROS 


re\"EREIRO 
1867 


Uma 

bora 

da 

noite 


1 

3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 
10 

11 
U 
13 
14 
lõ 
16 
47 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 

r.i 

26 

27 
28 


700.1 
66,8 
66,9 
65,9 
63,6 
63,3 
63.4 
63,3 
60,9 
o9,8 

763,9 
64,7 
37,9 
33,3 
47,9 
47,2 
3i,i 
6l,.j 
63,0 
63,9 

763,6 
64,3 
66,7 
63.7 
63.7 
6I.-J 
39,9 
61,9 


765,9 
66.3 

63,3 
63,2 
62,6 
63,2 
62,7 
60,5 
39,6 

764,2 
63,8 
57,0 
32.1 
47,3 
47.2 
35,0 
61,4 
03,0 
65.7 

763,3 
64,4 
66.7 
65,3 
63,1 
00.7 
39.4 
61.0 


765,9 
66,3 
06,7 
63,1 
04,8 
62,4 
63,3 
62,7 
00.3 
39,9 

764,3 
63,2 
37,0 
51,5 
47,3 
47,8 
36,1 
61,6 
63,4 
63.8 

703.4 
64,3 
66.9 
63.4 
03.0 
r.0.0 
39.6 
01.7 


766,4 
07,1 
66,9 
65,4 
63,1 
62,3 
63,5 
62,8 
60,3 
60,7 

765,4 
62,8 
57,2 
51,0 
47.0 
49,4 
37,1 
r.l  ^ 
04,4 
66,2 

765,7 
63,2 
67,3 
65.4 
03.0 
00,8 
59,9 
62,4 


9.» 

Unze 
tioraâ 

da 
maabã 

Uma 

hora 

da 

tarde 

767,2 

707,5 

766,8 

67,6 

68,0 

67,4 

07.3 

07,8 

60,1 

66.1 

06,5 

65,3 

65,5 

65,4 

64,3 

62,8 

62,9 

02.1 

04,3 

04.8 

63,4 

03,2 

03,2 

62,0 

01,0 

t)0,9 

39.7 

01,6 

01,9 

61,4 

766,3 

767,1 

706,2 

63,2 

02,0 

0)0,9 

57,5 

57,4 

56,4 

30,0 

30.1 

49.0 

48,1 

48.1 

47,4 

50,8 

31,0 

51,8 

58,5 

59,0 

59,3 

02,0 

02.0 

61.8 

63,3 

65.7 

03.3 

67,2 

07,1 

60,0 

760,0 

705,8 

704.7 

03,8 

00,1 

03,3 

67,8 

07,0 

00,3 

00,(1 

00,1 

03,0 

63,6 

63.3 

01.9 

01,1 

01.4 

00,2 

00,3 

00,8 

39,9 

03,2 

().l.2 

02,8 

" 

766,3 
66.6 
03.0 
03,0 
63,9 
01.9 
02,7 
01.3 
39.0 
01.1 

705.3 
39.7 
34.9 
48,0 
40,9 
32,1 
39,4 
01.3 
04,8 
03,2 

7()4,0 
04,9 
03,0 
Oi.4 
01.3 
39.3 
39,8 
62.3 


lrdia.4  ili< 

drridj.i  . 


2.'.  . 


llriliii  do  mn  . 


764,20 

703,83 

763,70 

704,09 

704,08 

704.89 

737.94 

737,69 

737.82 

738,29 

739,01 

739,19 

763,(.3 

763,31 

763,30 

763,71 

764,25 

704,29 

761,81 

761,:» 

761.32 

761,91 

702,33 

702.08 

763,85 
738.4I 
703,26 
761.74 


703,;{0 
737,78 
762.72 
761.18 


700,3 
66.3 
05.0 
65,0 
64.0 
62,6 
03,2 
01.1 
39,0 
01,5 

763,3 
58,8 
54,4 
47,8 
47,0 
32,3 
39.9 
01.4 
64.9 
(i3,5 

703,9 
64,9 
05,5 
04.3 
01.3 
59.4 
60,4 
62,6 


:63,;w 

737.73 
762.79 
701.24 


766,7 
66.9 
03.9 
03.2 
03.9 
03,2 
03.7 
01.2 
39,3 
62.2 

763,7 
38.8 
34,4 
48,0 
47,3 
52.7 
00.3 
Ol.S 
0.j,4 
03.9 

704.1 
03,3 
65,0 
04.4 
01,3 
59.7 
61.1 
03,0 


703.82 
758,03 
703.1 1 
701. .36 


700.8 
07.2 
60.2 
03.8 
04,2 
63,3 
04.0 
01.3 
59,8 
ti3.2 

700.1 
58,3 
34,4 
48,2 
47,3 
32,0 
01,0 
02,5 
03,9 
00.4 

:04.7 
06,4 
03,9 
04,i 
01,7 
60,0 
01,0 
03.3 


764.20 
738,31 
703,:íO 
761,90 


Onze 

horas 

(la 
uoilo 


760,9 
07,2 
00,3 
65.8 
04,1 
63.5 
63.9 
01,2 
59,9 
03,7 

705,8 
38,4 
54,1 
48,2 
47,4 
32,9 
01,3 
03,0 
OO.O 
00,2 

704,9 
00,0 
00.0 
04.3 
01.0 
39,9 
01.9 
03.2 


Media 

diurna 


706^13 
07.04 
60.50 
05,32 
04,59 
62,76 
03. .W 
02,11 
60.01 
61.46 

705,54 
01.13 
33.93 
49.09 
47,48 
30.84 
38,00 
01,90 
04,82 
0().O7 

704,99 
03,36 
0(!,47 
03,01 
02.:í3 
60,34 
00,44 
02,03 


Máxima 

absoluta 


704,23 
758,:i3 
763,35 
701,94 


704.02 
738,21 
703,45 
761.78 


707,5 
68,0 
67,8 
66,5 
63,0 ' 
63,3 
04.8 
03.4 
01,0 
63,9 

767,1 
04,7 
37,9 
53,3 
48,1 
53.4 
01.3 
63,0 
60,0 
67,2 

766,0 
06,8 
07,8 
00.1 
03.7 
61,4 
62,0 
03,3 


703.20 
700,22 
764,04 
763.26 


Miuima 
absoluta 


763.9 
66,5 
65.0 
65,0 
03.8 
61,9 
02.7 
01.1 
58,9 
59,0 

763,9 
58,1 
33,8 
47,8 
46,9 
47,2 
34.1 
61,3 
03.0 
65,2 

763,8 
64,3 
65,5 
04,0 
01,3 
39,3 
39,4 
01,0 


703,10 
7:í0.13 
702.40 
760,41 


VariaçTio 

1,0 
1.3 

2.2 
1.3 
i.S 
1.0 
2.1 
2,3 
2.1 
4.3 

3.2 
0.0 
4.1 


6,2 
7.4 
1.7 
3.0 
2.0 

2  2 
2.3 
2,3 
2.1 
2,4 
2,1 
2.0 
1.7 


2.10 
4,09 

-f-  * 

2,83 


-23 


ri;\in;n\ii  ii.\  i:.\i  (.uais 

civNtksi.m.m:.^ 

KEVEHKIItO 

Uma 

UU/I- 

Uma 

' 

Onn- 

1 

j 

- 

hora 
da 

3.' 

5' 

D.» 

borai 
da 

hora 
da 

3.' 

3.' 

7." 

'j.' 

horas 
da 

M-ll» 

M5j!mj  1 

Mínima  ' 

Vã.i.ri.j 

ISOT 

noilo 

M  ;, 

s  .', 

..  ., 

nitUjhA 

tarde 
10,8 

11,4 

Doile 

10.-. 

1  .... 

>,i 

3,4 

1 

9,7 

13,4 

11.6 

10,6 

9,2 

v) 

8,;t 

7,1) 

7,2 

1.  li 

6,9 

7,8 

9,8 

12,9 

13,9 

Ti.l 

r».3 

13.1 

lo,:il 

li,« 

6,3 

8,5 

:i 

12.1 

11.2 

10.2 

'J,l 

8,9 

11,1 

14.0 

1.3.3 

12,8 

12,2 

11,8 

11.0 

11.62 

13,8 

8,0 

7,8 

4 

ll.ll 

Ki.s 

10.2 

io.;í 

10,9 

12,1 

12.8 

13,3 

12,9 

12.4 

11,6 

11,3 

11,66 

139 

10,0 

3,9 

■i 

ll/t 

11. 'i 

11. 'i 

II, '> 

12,2 

13.1 

I3,'i 

13,4 

13,0 

12.3 

12,0 

11.9 

12,23 

13.7 

III 

2,6 

t; 

11.7 

11.1" 

II. '1 

12.2    1  13,3 

14,2 

13,8 

14,4 

13.0 

13,0 

12,3 

12.4 

12.90 

Ti,- 

1 1  li 

:i.l 

/ 

ii:í 

12.2 

II. •> 

11,4 

12,1 

13.2 

1  'i.O 

14.6 

13.8 

12,0 

11,3 

11,2 

12,30 

r».9 

lo.s 

'1,1 

8 

io,v 

11,8 

!).'i 

8,9 

9,8 

12,3 

13,3 

14,8 

14.9 

14,0 

13.6 

12,6 

11.99 

13,0 

8.4 

6.6 

(l 

11.2 

10,1 

10,1 

ii,.-, 

10,1 

11,8 

14.3 

16,3 

14,2 

13.2 

l.t.7 

13.3 

12,.38 

17.2 

- 

III 

i;i,2 

12,8 

12,3 

12,0 

12,3 

14,2 

13,0 

16,3 

16,7 

1.3.'i 

1  '1.6 

13.3 

14,03 

16.7 

11.3 

3,4 

II 

1.1,:; 

12,2 

11,2 

10,8 

11,9 

14,0 

16,4 

18.6 

18,7 

13,0 

13,9 

12.9 

14,04 

19,2 

10,6 

8,6 

12 

12.2 

11, fi 

11,.-; 

11.2 

12,6 

14,6 

1.3.1 

16.1 

16.3 

13,0 

14.3 

12,4 

13,39 

16,7 

10,9 

3.8 

l:i 

11.2 

10.2 

11,0 

8,2 

9,'t 

11,0 

IV.I 

13,2 

13,4 

W.-i 

13,3 

12.3 

12,02 

13.6 

8,1 

7,3 

11 

II. :í 

lii.'t 

'.1,2 

8,2 

9,3 

12,3 

r..2 

1 4,4 

1  'j,0 

13,1 

12.3 

11.2 

11,70 

13,0 

8.2 

6,« 

i:í 

l(i.'i 

1(»,7 

10. 'i 

10.3 

10.7 

13,1 

14,4 

1.3.8 

r».s 

13.3 

13,2 

13.0 

12.63 

1.3,9 

10.1 

3.8 

ii'> 

i;t..-i 

i:í.i 

12.:i 

12,0 

12.2 

13,1 

13,3 

12.4 

11.7 

10,6 

11.1 

10.3 

12.08 

13,8 

9.6 

4,2 

17 

'.i.ij 

ii.l 

'.1,1 

9,2 

10.6 

12,3 

13,0 

13,6 

13.3 

12.8 

12,7 

11.9 

11.31 

13,9 

9.1 

4,8 

IS 

ii.:í 

11,1 

9,9 

9,0 

'.1  I 

12,2 

1  '1.3 

16.4 

1C..7 

1.3,7 

14.4 

12.3 

12,73 

16,7 

8,8 

7,9 

'•' 

II. 'i 

10,3 

9,8 

9.0 

10,2 

12,4 

14.r, 

'  l",   S 

16.9 

13,8 

14.4 

13.0 

1.'  •; 

17.0 

8.8 

8,2 

•Jl) 

12.0 

11,:; 

10.7 

10,2 

12,0 

13,4 

i:;.7 

17.'i 

17,3 

1.3.6 

[\.'i 

I3.'i 

13,63 

17,8 

10,1 

7,7 

ál 

i:to 

ii.í) 

II. 1 

ll,õ 

12,1 

13,3 

IG.l 

17.9 

18,0 

13,8  • 

1.3.2 

l't.l 

li, 17 

l>.:; 

liM. 

7.7 

-2-> 

iXi 

11,!) 

11,2 

10,3 

11,6 

12,6 

16.3 

18.9 

18.2 

16.0 

1.3,0 

13.4 

1 4.02 

19.1 

10.3 

8,8 

2:t 

11.2 

io,.-i 

9,8 

9.2 

10,6 

12,1 

l.i.2 

16,8 

17,2 

13,8 

14,3 

13,1 

1.3.03 

17.3 

9.1 

8,2 

-}'y 

12.1 

11.'» 

10.2 

9,3 

11,7 

14,9 

17,0 

18,8 

18.0 

13,0 

14,8 

12,9 

r.i.o 

9,1 

'.'.9 

iii 

12.'. 

10.2 

10.2 

10,1 

11,8 

14,7 

1.3.7 

16.6 

16.6 

l't.3 

13,4 

12.1 

13,12 

16,8 

10.1 

6.7 

■ití 

II. ;t 

10,2 

'.1.0 

.S,7 

9.1 

11,6 

13,4 

1.1.6 

13.0 

11.8 

11,8 

11.2 

11.23 

ri,o 

8,3 

5.7 

■>• 

1  ().<.» 

10,8 

10,2 

10,1 

II.S 

12,8 

13,1) 

14,0 

13.2 

12.4 

11.9 

11. 't 

ll,9'i 

li..'. 

10.0 

4,3 

2S 

Wi 

11,1 

lo.í 

II.O 

11,2 

16.0 

1.3,9 

16.0 

13.8 

14,6 

14.3 

r.i 

i:i.72 

16.3 

10.4 

6.1 

1.-.  .. 

W.ii 

10.80 

10. 'i:; 

'.1.99 

10,62 

11.93 

13,14 

14.29 

13.86 

13,02 

12.62 

11,97 

11,99 

13,02 

9,49 

5.5;j 

w 

ilias  (las 
ilrrailas  . 

1-... 

li.(i() 

11,07 

IlUl 

9,86 

10,82 

12,86 

IÍ..33 

13.67 

15,5.1 

14.13 

1.1.4Í 

12.31 

12.69 

Í6,i6 

9,43 

6,7,3 

:i.'  .. 

II. '.M 

11.00 

10,2() 

10.03 

11.49 

l3,.-)2 

1.3,42 

16,.37 

16,23 

14.49 

I3.8<.l 

12.79 

13,13 

16,91 

9.74 

7.17 

w 

•ili.iv  ilii  moA  .  .  . 

ii,.i;t 

10,95 

io,;i\ 

9.9ti 

10,94 

12,72 

1 

li,29 

I.3.W 

13,14 

1.3,83 

13,27 

lá,.12 

12.36 

13,97 

9,54 

6,43 

t  -■  Tni«k«ri,t 


-2i 

TENSÃO  DO  V.\POR  ATMOSPIIERICO  EM  MILLLMETROS 

FEVEREIRO 

Uma 

Onze 

Uma 

Onze 

hora 

3  * 

7.» 

9.» 

horas 

hora 

3.» 

5." 

7.» 

9." 

horas 

Media 

Máxima 

Mínima 

da 

da 

da 

da 

diurna 

diurnn 

diurna 

18*7 

noilc 

inaDhil 

tarde 

9,9 

noile 

1 

8." 

8,3 

8.5 

8,3 

8.6 

8.9 

9,4 

9,0 

8,6 

8,2 

8,2 

8,78 

9,9 

7,0 

2,3 

4 

',1 

7,0 

7,0 

7.3 

7,4 

7,9 

8,3 

9.4 

9,3 

9,2 

9,3 

9,2 

8.40 

9,7 

7,1 

2.0 

3 

9,0 

8,7 

8,9 

8.:i 

8.3 

9,2 

9,0 

9,3 

10.2 

9,0 

9,3 

9,1 

9,12 

10,6 

7,9 

2,7 

4 

8,6 

8,0 

8.1 

^,ll 

8,0 

9,7 

9,9 

9,2 

9,7 

10,3 

9,3 

8,9 

9,09 

10,3 

8,0 

2,3 

5 

9,4 

8,0 

7,9 

7.9 

7,7 

7,7 

7,3 

7,9 

7,0 

S,8 

9,3 

9,3 

8,32 

9,3 

7,3 

2.2 

6 

9,6 

9,0 

!':7 

lO.ii 

11.1 

9,4 

10,3 

9,4 

10,0 

6,6 

10,0 

10.1 

9,91 

11.1 

9.1 

2.0 

7 

10,0 

9.6 

9,0 

8,9 

8.3 

8,3 

7,9 

7,6 

7,9 

U 

8,2 

8.0 

8,'i9 

10.0 

7.0 

2,4 

8 

8,0 

7,0 

7,4 

7,0 

7.2 

7,2 

8,1 

8,2 

7,7 

8,2 

7,6 

7,9 

7,71 

8,3 

0.9 

1.4 

9 

8.1 

8,0 

8,2 

7,7 

8,1 

8,3 

9,0 

8,0 

9,3 

10,2 

10,7 

10,2 

8,83 

10.7 

7.7 

3,0 

10 

9,7 

9,8 

9,8 

9,8 

9,9 

9,9 

10,3 

9,8 

9,6 

9,8 

9,4 

9.3 

9.71 

10,5 

8.9 

1.6 

li 

8,8 

^•.7 

8,7 

8,7 

8,8 

9,2 

9,1 

7.9 

8,1 

8,0 

8,3 

8,0 

8,09 

10,2 

7.4 

2,8 

12 

8,3 

8,4 

8,0 

8,7 

8,8 

'  9,0 

7,0 

8,0 

8,2 

7,3 

7,3 

7,1 

7,99 

9,2 

6.2 

3,0 

13 

0,0 

0,9 

0,0 

.•i,9 

0,2 

7.2 

7,0 

7,3 

7,7 

:,o 

7,0 

7,4 

0,83 

8,1 

3.8 

2,3 

14 

"•■"> 

6,8 

6,4 

0,1 

0,8 

8,0 

8,0 

8,3 

7,0 

',1 

8.3 

8.7 

7.39 

9,0 

0,1 

2,9 

13 

8,7 

8,2 

8,8 

8,9 

9,1 

9,0 

9,3 

9,3 

10,2 

11 ',3 

l(í,3 

10,1 

9,37 

10,7 

8.2 

2,3 

16 

10,2 

9,6 

8,4 

7,9 

7,0 

7,4 

7,2 

7,8 

8,3 

8,7 

9,2 

9,0 

8,32 

10,2 

0,9 

3,3 

17 

8,2 

7,6 

7,0 

7,0 

8,3 

8,4 

7,9 

8,0 

9,2 

9..Í 

9,3 

9,3 

8,i3 

9,3 

7,4 

2.1 

18 

9,7 

9.1 

9,0 

8,9 

8,0 

8,1 

7,9 

7,3 

7,9 

:,!) 

7,0 

8,0 

8,33 

9,7 

7.3 

2,1 

19 

8,6 

7,9 

7,0 

7,4 

7,7 

8,3 

8,0 

8,4 

9,1 

f,i 

7.0 

7.4 

8,06 

9,1 

7.4 

1,7 

20 

7,9 

7,o 

7,7 

7,2 

7,0 

7,9 

8,0 

8,0 

7,4 

:,3 

0.9 

7,3 

7,02 

8,6 

0,8 

1,8 

2! 

7,-i 

7,8 

7,0 

7,2 

7,0 

7,9 

7,8 

().3 

6,3 

0.8 

0,8 

7,21 

8,5 

0,:! 

2.2 

22 

0,3 

7,1 

0,3 

0,0 

0,0 

7,7 

7,0 

0,2 

0,2 

6,9 

7,3 

7,0 

0.84 

7,7 

0,0 

1.7 

23 

7,1 

0,7 

7,1) 

0,0 

0.4 

7,7 

7,1 

6,3 

G,.3 

(,7 

7,0 

7.2 

6,80 

7,7 

0.2 

1,3 

24 

0,9 

7,3 

8.0 

0,7 

7,2 

7,3 

6,9 

0,1 

7,2 

'.2 

6,0 

0,'i 

0.97 

8,0 

6,0 

2.0 

2.-; 

0.2 

-^.1 

■p.N 

o,8 

7.2 

8,7 

8,1 

7,8 

10,2 

«,7 

8,7 

8,3 

7.76 

10,2 

3,8 

'i.'i 

20 

7,'i 

0,9 

0,9 

7,3 

8,3 

8,9 

9,3 

8,2 

7,7 

7,8 

7,3 

7,3 

7,77 

9.3 

(;,9 

2,4 

27 

7,7 

0,0 

7,0 

0,9 

7,3 

7.4 

7,0 

7,3 

7,2 

7,0 

7,8 

8.1 

7,29 

8,1 

0,0 

1,3 

28 

7,'.l 

8,4 

8,7 

8,8 



10.0 

9,1 

10,4 

10,8 

> 

10,2 

10.3 

10.8 

10,2 

9.03 

10,8 

7,9 

2,9 

1.  ... 

■~ ,  "^  -' 

s,W 

8,36 

8,37 

8,;,'. 

N.C.-j 

9,02 

8,89 

9,12 

9.24 

9.13 

9,04 

8,84 

10,00 

7.81 

2,23 

àtaÁíi . 

8,39 

7.97 

7,80 

7.72 

7.H- 

8,14 

8,09 

8.:(8 

8,20 

8,30 

8,30 

8,13 

9.43 

0,93 

2,'|8 

3.'... 

7,10 

7,30 

'.I-. 

7,'.9 

8.11 

8,02 

7,40 

7.00 

7,80 

7,71 

7,09 

7,.33 

8,79 

0.'iO 

2,33 

Sediudo  mm.  ... 

8,19 

8.02 

7.'.il 

7.74 

8,(K» 

8,38 

8,42 

8.18 

8,'ii 

8,46 

8,'i3 

8.39 

8,21 

9,47 
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HÚMIDA  DH 

hi:l.\tiva- 

-ESTADO  Dl-   SATURAÇÃO^ 

=  100 

FEVEKEIRU 

Uma 
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Oou 
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liura 

da 

ooit« 

3.' 

5.* 

7.' 

9." 

liorai 

da 
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bora 

da 

tarde 

5.* 

82,H 

7.» 
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si;  •_' 

liorat 

da 
ooitc 

ili-di.. 
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di^lU^ 
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«liurua 
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1 
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96,0 
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97,0 
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n 

93,7 
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30.4 

G 

93,8 

91,4 

93,8 

98,7 

97,7 
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87,0 
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89,4 

86,0 

93,0 

94,0 
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98,8 
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22.0 

7 

93,0 
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93,0 
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83,0 
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90,4 
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9 
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84,0 

88,5 

87,0 
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80,7 
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57,7 
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92,0 
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57,7 

34,3 
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89,3 
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93,8 

91,6 
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68,1 

26,9 
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87,7 

89,9 
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63,7 
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12 

78,7 

83,0 
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37,0 
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52,6 
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13 
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63,5 
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38,0 
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55,6 
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14 
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75,1 
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19 

S5,i 

83,4 

83,0 

80,7 

8.3,3 

78,8 
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«,2 
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72,3 
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59,0 
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37,8 
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56.0 
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62,2 
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72.8 
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87.3 
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20 
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74,7 
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27 

78,9 

68.0 

74,7 

74.0 
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80,3 

70,08 
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57,5 
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28 

79,1 

85,0 
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88,3 

67,4 

77,0 

76,0 

83,3 

87.7 

«  ,      .    ('■■••• 

88,46 

88,55 

91,24 

91.62 

89,22 

83,46 
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73,79 

77,79 

82.68 

8Í.2G 

85,96 

84.95 

95.70 

69,14 

26,5»; 

Bi'dias  das  K  ^ 
drcadas  . 

81.03 

80.84 

83.07 

84.40 

81,34 

75,33 

60,36 

61,41 

64,57 

08,98 

73,08 

78,20 

74.99 

90.30 

57,72 

.32.-Í8 

3.'. . . 

69,01 

73,21 

70.41 

75,89 

74,00 

70,49 

61,61 

.53,87 

56.70 

6;i,94 

65..J2 

69.90 

67.66 

84,3* 

49.74 

3i,rrfl 

Uedias  do  nei .  .  . 

80.61 

81,98 

84, .10 

84,53 

82,13 

70,83 

69,93 

(•3,68 

67,04 

72,43 

74.86 

78,60 

76.45 

90,53 

39,.'« 

31.01 

• 
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QUADRO  1)0  VKNTO  E  CHITA 
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7 
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lá 
IT 
li 
13 
16 
17 
18 
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áO 

21 
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X)irecvão  ilo  vfiito  —  líiiiiios 


Meia  noite 
ás  2  horas 
(la  niantiã 


N. 

N. 

N. 
N.\0. 
NO. 
.\0. 
N(». 

N. 
NNK. 
SS(  I. 

N. 
NNO. 

NE. 
NNK. 

NK. 

sso. 

oso. 

c. 

N. 

n.m:. 

NNK. 
NNK. 

N. 
NNK. 
N.NO. 

NO. 

.\(t. 


2  .is  i 

lásG 

1       CásS 

8  ás  10 

10  .is  12 

\. 

NNK. 

NNK. 

NNK. 

NNE. 

NNK. 

NNK. 

NNK. 

NNE. 

NNE. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

NO. 

NO. 

ONO. 

ONO. 

ONO. 

NO. 

NO. 

NO. 

.NO. 

NO. 

OSO. 

( >S*  >. 

OSO. 

ONO. 

NO. 

NO. 

NNO. 

NNO. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

NNK. 

NNK. 

NNK. 

NNK. 

NNE. 

NE. 

sso. 

S. 

S. 

E. 

E. 

N. 

NNK. 

NNE. 

NNK, 

NNE. 

N. 

N. 

N. 

N. 

NNE. 

NK. 

NNK. 

NK. 

NNK. 

NNE. 

NK. 

NNK. 

N. 

NNE. 

Y. 

NK. 

K. 

KNK. 

K. 

s. 

SO. 

S(). 

OSO. 

OSO. 

SO. 

0. 

O.>^0. 

oso. 

OSO. 

so. 

NNK. 

N. 

NNE. 

NNE. 

NE. 

N. 

N. 

N. 

NNK. 

NNE. 

NNK. 

NK. 

NNK. 

N.NE. 

NNE. 

NNK. 

N. 

NNK. 

NNE. 

NE. 

NNK. 

NNK. 

NNK. 

NNK. 

NK. 

N. 

N. 

N. 

NNK. 

NE. 

NK. 

NK. 

NNK. 

NNK. 

NE. 

N.NO. 

NNO. 

NNO. 

N. 

NE. 

NO. 

Níi. 

NNO. 

NNO. 

V. 

•  )N<  >. 

().\(). 

so. 

NNO. 

NNO. 

NO. 

NO. 

.\0. 

NO. 

NO. 

— 

— 

Mfio  di.A 
.is  2  horas 
da  tanie 


E. 
N. 
SSO. 
NO. 
NO. 
NNO. 
N. 
NE. 
KNK. 

i:. 

NK. 
NK. 
NK. 

SO. 
SSO. 

so. 
so. 

ENE. 
ENE. 
ANE. 

NK. 
NK. 
NNE. 

!■;. 

NE. 
SO. 
N( ). 
ONO. 


NE. 

N. 

SO. 

NO. 

NO. 
NNO. 

N. 

NE. 

SO. 
KNK. 

Ni:. 

NNK. 
NNi;. 

SO. 

SO. 
so. 
so. 

E. 
ENE. 
NNE. 

NNK. 
KNK. 
NNK. 

so. 

so. 

so. 

N(  I. 
N( ). 


N. 
N. 

SO. 

O. 
O.NO. 

NO. 
N. 

NE. 

SO. 
ENE. 

NNK. 
NNE. 
NNK. 

SO. 
.^S( ). 

so. 
so. 
i':sK. 

NE. 
NNK. 

NNK. 
KNK. 

Ni:. 

N(  I. 

N(  (. 
( INO. 
NNO. 

.NO. 


fi  ás  s 


N. 

N. 
OSO. 
NNO. 
( lN(  >. 
NO. 
N. 
NK. 
SO. 

Ni:. 

N. 
NNK. 
NNK. 

SO. 

s. 

SO. 

so. 

K. 
N. 
N. 

NNK. 
NK. 

Ni:. 

NO. 
NO. 
(INO. 
NO. 
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8  ás  10 


N. 

N. 
NNO. 

NO. 
ONO. 
NO. 

N. 
NNK. 
SSO. 

N. 

N. 

NK. 

NNK. 

SO. 

s. 
s. 
so. 

E. 
NNK. 

N. 

NNi:. 

NK. 
NK. 
NNO. 
NO. 
NO. 
NO. 
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lUás  12 


N. 
N. 

NNO. 

NO. 
ONO. 

NO. 

N. 

NNK. 

SSO. 

N. 

N. 
NK. 
NK. 
SO. 
SSO. 

so. 

SO. 

NE. 

NNE. 

N. 

NNE. 

NK. 

NK. 
NNO. 
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N( ». 
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3 
10 

G 
14 
23 
27 
22 
14 

7 
II 


7 

22 
4G 

y 
10 

7 
21 

21 
20 
25 
5 
o 
18 
10 
13 


lli 
17 
20 
22 
21 
11 
8 
3 

12 

2G 
23 
20 
21 
25 
17 
9 
6 
20 

20 
27 
22 
G 
8 
20 

ly 

20 


~1 

li 

'.1 

11 

(iiuroa 

G,4 

s 

10 

8 

8 

13,9 

III 

10 

•) 

4 

8,8 

9 

14 

i:; 

:! 

«s 

17 

II 

(, 

.; 

IM.^ 

15 

8 

3 

6 

10,4 

21 

21 

23 

23 

15,1 

13 

H 

9 

8 

11,G 

IG 

l'l 

9 

10 

H,G 

3 

G 

in 

y 

5,G 

s 

10 

15 

18 

13,7 

25 

22 

25 

23 

22,1 

20 

17 

22 

20 

22,y 

17 

9 

1 

- 

10.4 

;  7 

- 

•t 

i:! 

11.2 

_'t  1 

5 

(i 

s 

25,3 

i:; 

G 

3 

5 

5,7 

4 

4 

5 

5 

8,2 

- 

13 

IS 

IG 

12.7 

-■' 

17 

18 

IG 

20,7 

19 

ly 

21 

ir, 

22.2 

10 

22 

19 

19 

10.1 

20 

22 

r.i 

IS 

18.9 

II 

1.! 

li 

G 

12,0 

III 

i:. 

.1 

4 

5,9 

II 

- 

'1 

10 

8.8 

|s 

li 

\\ 

12 

12,4 

!'.i 

12 

— 

10 

10,4 

Maiiiuj 
djunu 


Iti 

i: 

27 
24 
17 

18 
!l 

22 
28 
31 
20 
22 
47 
17 
15 

ly 


34 
28 
25 
20 
15 
29 
22 

44 


OtlUVIl 

t-iu 

luUluue- 

t  roH 


0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.2 
1,0 
0.2 
0,0 
0,0 
0.0 

0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
2,9 
22,7 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 

0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 


Primrira  dcrada 
SrgiiiiJj      t 
Tercei n       • 
Mr; 


M,-.li 

ii>i  (lii<^ 

«Ifrinliis  <l<>  iiioz 

8,5 

8,6 

/  -' 

,s..s 

0.7 

1  •.>,.. 

13.7 

12.G 

12.IÍ 

Il.i. 

o.i 

x.:< 

13,3 

IG.y 

18,0 

15,3 

|i..l 

i:.:. 

10.5 

17.0 

I5.;> 

II.O 

11,8 

13.5 

10,9 

11.2 

II. 1 

10.0 

li.ti 

Ili.O 

15,7 

IS,0 

15,9 

15.5 

I2.G 

11.7 

II  1.0 

i:;.: 

Ií:i 

II  T 

l.l  ', 

i:í  ! 

i.>:í 

1.-,-. 

l'.f. 

l?s 

II  < 

II  í 

10,3 
15,3 

l.t.7 
|::  I 


10,1 
24,6 
2i.i 

-•.*  r. 


ToUil 


1,4 

25.G 

0.0 


Primeira  Jr<aJi 
Sr(|iinJ.i      D 
Tereeira       > 
«■  / 


I     Kil<ji4*otfu>  |K-iiorriilo)    i         VrluculaUc  nintis 

Itl.it 


iiljUc 


■  TQ  (iv  tJiJ>  <i<*  «ruiu 


3672 
2g:io 


13.3 
13.7 

!■!  I 


27  kilomelnis no  di.T    6 

47  .        .      16 

3'i  .        .      21 

,1  ■'■ 


Miiilo  fraoi 2 

Fraco 12 

MiKlemdo 13 

Vivsco O 

Forlc I 


l>i.i  o  mm  vcoto^o  IG      II1.1  o  mra»  trotofo  10. 


I.   TnivssTí.K. 
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QUADRO 

COMPLEMENTAR 

Tliermotiaetros 
dns  teiuper;itiii'iis-limites 

0 

S>t'i't'iiitlmlc  til 

>  oóo  t'  iiii-\-«nis 

o^iitis  centesimiies 

c 

Ozononietro 

'"' 

FE  VER  ti  KO 

Máxima 

Mínima 

> 

9 

boras  da  manhiã 

Meio  dia 

tS67 

Ao  sol 

Na  relva 

Na  relva 

No  espe- 
lho piira- 
bolico 

Milli- 

mtlros 

Milli- 

iiielros 

De  dia 
graus 

Dc  uoitc 
graus 

firaus 
0 

Coiiíiguraçucs 

Graus 

Connf:iir.n-5c> 

1 

32,4 

33,1 

2,6 

5,2 

0,0 

0,44 

8,5 

7,5 

Nt'v.  int. 

0 

Nev. 

2 

37,0 

3o,4 

3,4 

4.1 

0,0 

1,08 

8,5 

10.0 

0 

Nev.  int. 

0 

Nov. 

3 

39,3 

34,4 

4,6 

0.7 

0,0 

1,00 

7,0 

3.5 

1 

Ci.,  Ci.-C,  Sl.-C. 

0 

Ci  .  Ci.-C,  c-st. 

4 

38.2 

22,4 

3,8 

5,0 

0,0 

1,32 

9,0 

9.0 

0 

C.-St..  C.-Ni. 

2 

C.-St,  c. 

5 

34  7 

28.0 

6,3 

7,7 

0,2 

1,08 

3,3 

7,5 

3 

C.-St..  C,  Ci.,  St. 

2 

C-St..  C.-Ni.,  Ci. 

6 

32,9 

28,6 

7,9 

— 

1,0 

1,32 

8.3 

10.0 

0 

C.-M.,  .\i..  C.-SI..  c. 

1 

C--\i..  C.-St.,  c 

7 

38,4 

33,3 

6.1 

9,0 

0,2 

2,80 

6,3 

9,0 

5 

C.-Ci..  C.-St..  Ci. 

2 

C.-St..  i:.-Ni..  c 

8 

37.3 

33,7 

2,3 

3.1 

0.0 

2,56 

7,0 

3.3 . 

10 

St.-Ci.  .-10  s. 

10 

Ci.-St. 

9 

39,0 

33,1 

4,6 

6,2 

0.0 

1,44 

4,3 

3,0 

5 

Ci.,  Ci.-St. 

8 

Ci..  Ci.-St. 

10 

38.0 

33,5 

3,8 

9,1 

0,0 

3,00 

8.0 

3.5 

5 

C.-St.,  Ci.,C.-Ci. 

9 

c,  c-st. 

11 

39,6 

34,0 

6,6 

11,1 

0,0 

3,32 

3,3 

3.0 

9 

Ci.,  ci.-t;. 

10 

— 

li 

37,7 

30,4 

7,6 

7,6 

0,0 

4,90 

4,3 

fi.O 

10 

C.  110  lior. 

9 

Ci.-SI. 

13 

37.3 

40,2 

5,1 

3.0 

0,0 

3,28 

4,5 

3.0 

9 

Ci.-C.  St. 

9 

c-st.,  c 

14 

40,0 

33,3 

3,8 

3,1 

0,0 

2.12 

4,0 

3,0 

9 

C,  St.-Ci. 

5 

c.  c-st.,  C-Ci. 

15 

38,3 

32,4 

4,0 

6,1 

2,9 

1,82 

4,3 

3,0 

0 

C.-St.,  C,  C.-Ni. 

4 

C.  C-SI. 

IB 

37,7 

33,3 

8,1 

10.1 

22,7 

2,20 

0.0 

9,5 

0 

C.,  C-.-f.i..  C.-Xi. 

5 

c,  est.,  C,i.,C- 

iNi. 

17 

37,6 

1,9 

— 

0,0 

1,64 

3,0 

9,5 

5 

Ci.-C,  Ci.-St.,  Ci. 

7 

C,  Ci..  Ci.-St.,  c 

.-St. 

18 

38,3 

32,9 

4.3 

— 

0.0 

2,40 

3,3 

9,5 

3 

C.,C-St..Ci.,  Ci.-St. 

9 

St.-Ci.,  Ci. 

19 

39,0 

33,2 

3.2 

3.3 

0.0 

3.00 

4,5 

3.5 

9 

Ci.-SI..  Ci. 

9 

Ci..  Ci.-St. 

20 

39,3 

32,4 

3,7 

0.9 

0,0 

4.84 

3,3 

5.0 

10 

Ci.-St..  Ci. 

10 

Ci..  Ci.-St. 

21 

33,6 

33,6 

6,9 

7.1 

0,0 

3,04 

4,0 

3.0 

10 



10 

St-Ci.  ao  NO. 

22 

40,3 

37,3 

6,1 

3,2 

0,0 

3.70 

4,3 

4,3 

10 

Ci. 

10 

—    • 

23 

38,H 

37,0 

4,3 

4,9 

0,0 

4,-32 

3.0 

4,5 

10 

— 

10 

— 

24 

41,9 

39,0 

3,8 

4,7 

0,0 

3,80 

4,3 

3,3 

10 

— 

10 

Ci.  :i  !•:. 

2y 

40,8 

37,2 

-   0.8 

1,4 

0,0 

2,24 

4.5 

4.0 

10 

Ci.-SI. 

10 

— 

2tJ 

39,0 

26,7 

1,3 

2,9 

0,0 

2,84 

7.0 

4,3 

0 

.\(!V.  int. 

4 

Ci.-SI.,  Ci.-C 

27 

41.1 

38,4 

4,9 

- 

0,0 

2,72 

5,0 

3,0 

5 

C.  C.-St.,  Ci. 

0 

C.  C-SI.,  SI. 

28 

't7.3 

33,9 

3,3 

.3.1 

0.0 

3,20 

3,0 

7,5 

() 

C.  Ci..  C.-St. 

3 

c.  c-st..  Ci-C 

— 

— 

- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

(I."... 
McdiM  dai  Ig  . 

dcrada.4 .1 

(3.".  . . 

36,77 

31,77 

4.74 

6,23 

1,62 

7,30 

7,45 

2,9 

4,0 

38,.i8 

34,39 

3,23 

6,98 

2,93 

4,95 

0,50 

7,2 

7,7 

40,3;» 

33,66 

3,73 

4,47 

3.76 

4,94 

5,06 

7,6 

7,9 

Hrdiai  do  mrz  .  .  . 

38,43 

33.89 

4,63 

3,97 



2,71 

.5,79  1     6.43 

5,8 

0.4 

(máxima 

{niiniiii,i 
mn.  .  ..] 

1  variar/ií 

altsoliita 

|-f-.SÍ^).|!í.    ■i.I.lir,,,-., 

l''ft>I"'r.tlii(. 

.1     <>íi'hl'.l 

TcnijHT.itiir.i  .la  relva 

T>8.0i>n>     i  .->H  Kl  p  M  i 

.    .   19, 

i  <>in  11 

]    »     2 

40. 

^0. 

'il. 

i  ,'m  13 
■<    ..    25 
) 

ahsoliila 7Afi  0   «    IS  ia  f.  1   . 

...     6. 
...  12, 

1  inaxim 

1  . . . . 

21,1... 

1 

oUADiKJ  C(j.\ii'J.1::mi:.\taií 


29 


íSoreiíiclínltí  ilo  <'*-o  ••  ittivfiiH 


3  liurax  ilu  laido 


fJlO< 


8 

Kl 

G 

O 
O 

s 
•1 

s 

10 

Kl 

1) 
<( 

7 

:i 

4 
'.» 

H 


Kl 
10 
iO 
10 
10 
() 

4 

4 


G.l 
0,8 


Coafiguraçjo 


r.i..  r,i.-si..  c.-st. 


,  Ci.-C,  C.-SI. 

st.,  c,  a. 

Ni.,  C.-St.,  Ci. 
Ni.,  C.-Sl..  C.  c. 

st.,  c. 

-SI..  ;iu  S. 
.  Ci.-Sl. 
-st.,  ao  N. 


-SI. 

-C,  Ci.-Sl. 
St.,  a..  S. 
St.,  C-Ci.,  C. 
St.,  C.-Ci.,  C. 
,,  Ci.-C.  C-Ni. 
;Ci.-St.,  C.,C. 
-Ci.,  Ci. 
,  St.-Ci. 
■SI.,  ao  NO. 


y    llUfUH   tiu    IlOll' 


Ci.-St..  ao  .\. 
C  ao  SK. 

Ci.,  ao  nt. 

C.-St. ,  Ci.-St..  Ci 

C-St.,  C. 

C.  C.-Sl..  C.-Ci. 


Grauí 
médios 


10 

iU 

i 

3 

2 

10 

10 

ti 

il 

10 

Kl 
li 

;{ 
1 
o 
1 

7 

10 
10 

10 
Kl 
III 
10 
10 

o 

8 
7 


CoDOguraflo 


,.  -   4 


7,3 
3.8 

s.i 


C.-St.,  Ci.-St.  C.-Ni. 
C-St.,  C.-Ni. 
C,  C-Ni. 

St.-Ci. 
C,  C.-St. 
St.-Ci.,  Sl.-C 


Sl.-Ci. 

C,  C.-Ci..  C-Sl. 

C-St.,  C,  C-Ci. 

C.-St.,  C.-Ci..  Ci., 

Ni. 

C.-Ci..  C,  C.-St. 

Ci..  a.-si. 

St.-Ci. 
Sl.Ci. 

Ci.-St. 


C,  C-SI. 

Ci.-St. 

C.,C.-Sl. 


lllMtuilo  serul  lio  t«-iiti»<>,  ••te. 


Nev.  int.  até  depois  do  m.  d. ;  m.  b.  t.  depois. 

Nev.  int.  até  ao  in.  d. ;  m.  !>.  t.  depois. 

Nev.  até  ás  8  m.;  iii.  b.  t. 

Geralmente  m."  nub. ;  cliuv.  por  vezes. 

M.'»  nub.,  chuv.  e  m.'°  enn.  ás  9  n.;  cb.  mi.  depois. 

Ch.  mi.  pela  n.  e  até  ás  8  m. ;  ene.  e  m.'»  nub. ;  ciiuv.  pelas  8  ti. 

Cli.  mi.  de  n.,  nub.  de  ni. ;  m.  b.  t.  pela  I.  e  n. 

M.  h.  t. 

Alg.  t.  nub.,  cor.  sup.  S. ;  t.  hu.  ás  9  n. 

.Nev.  fra.  de  in. ;  m.  b.  t. 

.M.  b.  t. 

.M.  b.  t. 

M.  b.  1.  ás  9  n. ;  cor.  sup.  a  ESE. 

Alg.  I.  nub.  e  enn. ;  b.  I. 

Ene.  e  hor.  enn.  de  m.;  trov.  e  ch.  ás  10  n. ;  ag.  for.  ás  11.40'  n.  (o) 

Nub.,  ag.  e  sar.  ás  8.20'  m.:  ag.  freq. :  ene.  e  ch.  seg.  i>ela  I.  e  n.  (6) 

Nub.  e  enn.  de  m.;  b.  I. 

Nev.  int.  até  8..30'  m.;  m.  b.  t.;  Ha.  lu.  ás  9  n. 

M.  b.  t. 

M.  b.  t. 

M.  b.  t.,  V.  fr.  ás  9  e  10  m. 

.M.  b.  t. 

M.  b.  l. 

.M.  b.  t. 

M.  b.  t.,  in.'"  enn.  de  m. 

Nev.  int.  de  m. ;  nub.;  ene.  ás  9  n. 

Geralmente  nub. ;  li.  t. 

Nub. :  b.  t. 


Total  da  I.*  década 
o     da  2."      • 

•     lia  3.' 

T..l,il  li..  iii.'Z 


CImv; 


St.  inr. 


1,3  mil. 
23,9    . 
0,0    . 


2.'i.2  III! 


St.  snp. 


1,4  mil. 
2S.6    . 
0.0    > 


27,0  mil. 


Afiua      I        Ventos 
evaporada  ,  predominantes 


16,24  mii.  . 
29,52  -  ' 
30.12 


N. 

I    ,j.  NE.  e  SO. 
qq.  NO.  e  XE. 


FEVEREIKU 
1W7 


1 

2 

3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 

22 
23 

24 
í."> 
20 
27 
28 


E\lri'in.isdo) 


IIK7  .  . 


TcmSo  «Io  Tapor 
aInti>*phcrico 

I  l.l  oiii     (■  as  '.I  III . 
:í.8    ..    13  o  25  . . . 


Haniid.iilr  reUUti 

100.0  em   l.i"  \X. 
37.0    .  22  ás  4  t.. 

|'"Vii  .... 


ETaporaçlo 

5,76  em  22. 
0.44  .     1. 


nin'  mai«  ou  menos  ventosos:  Ifi  e  21. 


K 
I' 

>l.\i>lir: 

S.iraÍM: 

Tr    ■>■   - 


M  OU  chuviscos:  4.  ti.  6.  7.  l.í  e  Ifi. 
1  nieno<  ennevoados :  •*>.  14.  15.  17  e  25. 
1.  2.  3.  10.  18  .>  2f.. 


IG. 

r 


Dia  l.'i  (a)  Tr.  lon.  ii  8  e  9  n. 
.  16  (61  Ag.  for.  ds  5.30' I. 
Lui  zoili.ical  nas  noilei  n^  ilc  luar. 
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MAGNETISMO  TERRESTRE 


1> 

ec-liiiii4,*iio 

O. 

liiclUiiiviio  ZV. 

JiDriro 

Fdfreiro 

ilarjo 

Jaueiro           lert-reiro            Março 

l?!!i«7 

— 

Horas  do  observatoiío 

Variação 
(liaria 

Hora.s  do  o 

liservalorio 

Variação 
diária 

Horas  do  oliservatorio 

Variarão 
diária 

Horas  do  oliservatorio 

S  da  oianbã 

2  da  tarde 

8  da  manhã 

2d,i  tarde 

S  da  ni,inhã 

2  da  tarde 

2  da  tarde 

2  da  tardo 

2  da  tarde 

1 

2ll     47  .9 

20»  32 ',2 

4   ,3 

ill"  43 ',4 

20"  31  .2 

3  '.S 

-■> 



— 



47  .9 

32  ,0 

4  ,1 

'.'.  ,9 

31  .8 

6  .9 

3 



20^  52 '.8 



48  ,2 

51  ,3 

3  ,3 

44  ,7 

.32  ,7 

8  ,0 

l 

20»  IS ',8 

52  .9 

4.1 

48  .3 

31  ,8 

3  ,3 

44  ,7 

32  ,3 

7  ,« 

5 

49  ,3 

51  ,9 

2  .6 

48  .2 

.32  ,6 

4  .4 

46  ,8 

5lt  .3 

3  ,7 

(j 

i8  ,2 

31  ,.t 

3  ,1 

47  .2 

.33  ,2 

0  .0 

40  ,4 

.33  ,9 

/   ,;> 

OIV    0',03 

iS  ,1 

52  .9 

i  .3 

47  ,1 

53  ,5 

6  ,4 

47  ,4 

30  ,5 

3  ,1 

8 

19  .S 

51  .7 

1   .9 

4t;  .8 

.34  ,7 

7  ,9 

43  .9 

.32  ,S 

6  ,9 

9 

IS  .S 

33  .8 

5  .0 

.30  ,0 

54  ,4 

4  .4 

46  ,6 

52  ,0 

5  .4 

6(1"    t)  '.84 

60'    n',37 

JU 

4S  ,3 

32  ,7 

4  .4 

49  ,2 

33  ,3 

4  ,1 

43  ,9 

52  .1 

(i  ,2 

,, 

48  .2 

32  .4 

4  ,2 

48  ,1 

31  ,7 

3  ,6 

47  ,4 

32  .9 

.3  .3 

ii 

4S  ,(l 

34  .0 

ll  .0 

49  ,7 

53  ,3 

3  ,6 

45  ,8 

51  .3 

o  ,/ 

13 

48  .9 

51  ,1 

3  .2 

49  .0 

54  ,7 

3  .7 

46  ,4 

.30  ,9 

4  ,3 

U 

52  ,7 

52  ,8 

0  .1 

48  ,9 

.32  ,3 

3  .4 

45  ,8 

51  ,9 

6  ,1 

13 

48  .4 

31  .0 

4  .6 

47  ,9 

31  ,0 

3  ,1 

44  ,8 

51  ,6 

6  ,8 

<I3 

48  ,7 

33  .0 

0  .3 

47  ,2 

31  ,3 

4  ,3 

46  ,1 

.33  ,1 

7  ,0 

Gil     1  ,25 

17 

48  .6 

52  .9 

4   .3 

46  ,5 

5->    2 

;>  ./ 

45  ,9 

32  ,6 

6  .7 

59    .39  ,90 

IS 

48  .4 

52  .9 

4  .3 

43  ,8 

.32  .9 

7  ,1 

43  ,3 

.32  ,t) 

6  .3 

39    39  ,33 

!a 

48  ,r. 

51  ,4 

2  .9 

46  .1 

.32  .1 

6  ,0 

44  ,9 

.32  ,1 

7  ,2 

20 

49  ,í 

52  ,4 

3  .3 

iú  .6 

.32  ,1 

íy  ,j 

43  ,4 

.33  ,V 

8  ,0 

21 

48  .8 

53  .3 

4  .7 

43  ,3 

.3t)  ,4 

4  ,9 

44  .4 

.■i2  .3 

7  .9 

>>4 

49  /. 

53  .2 

3  .ti 

46  ,9 

."iO  .4 

3  ,5 

4i  ,2 

.'11     ."i 

7  .0 

23 

47  .8 

33  .8 

t;  ,2 

45  ,3 

51  .0 

3  ,5 

43  ,8 

r.i  .:í 

/   .' 

21 

48  ,2 

53  ,3 

5  jl 

43  .3 

51  ,7 

6  ,4 

43  ,7 

."» 1   ■> 

7  .3 

2.-> 

48  .2 

33  .2 

5  .0 

43  .6 

50  ,3 

4  .7 

44  ,7 

31  ,7 

7  .0 

26 

49  .0 

33  .2 

l   .2 

46  .5 

.32  .6 

0  ,1 

45  ,9 

33  ,3 

7  ,6 

59    59  .34 

27 

48  ,7 

53  .7 

3  .0 

43  ,3 

.30  ,6 

5  ,1 

44  .3 

;í2  ,1) 

7  ,7 

59   '39  ,53 

2K 

48  ,.-. 

33  .4 

4  .9 

45  ,6 

51  ,S 

li  ,2 

42  .9 

49  ,9 

7  .0 

6(1      1   .37 

•29 

48  .7 

32  ,8 

4  ,1 

— 

— 

— 

43  ,1 

51   ,1 

S  ,0 

no 

48  ,7 

31  ,9 

3  ,2 

-^ 

— 

— 

43  ,2 

52  .1) 

8  ,8 

:i 

48  ,e 

53  ,1 

4  .5 

— 

— 

— 

42  ,7 

31  .0 

S  .3 

■Ml'  iS'.>al 

20'  32'.'ii; 

3'.(M 

20'  48 ',118 

20"  52  .92 

4 ',84 

20'  43 ',87 

20-  31 ',98 

6 '.II 

IHi»  i>i\!,'. 

48  ,93 

53  .09 

4  ,li 

47  ,.-)8 

52  ,38 

4  ,80 

43  ,80 

.32  ,21) 

li  .iO 

i'UÍtS.  .'(3'a 

Héilia  mensal 

48  .CO 

33  ,19 

4  ..39 

45  .80 

51  ,10 

5  ,30 

43  ,ilt) 

51   ..38 

7  ,liH 

2»'  48  .78 

90-  32  ,97 

i  ,20 

ai"     47.23 

20'  32  ,21 

4  ,96 

20'  43  ,13 

-.'0"  51  ,91 

6  ,76 

60"    0',70 

59»  59 ',70 

GO'    0'.32 

M.-,Im  .,,.1,- 

1  -J(i"  ."jO  ,S7 

M.wll.l   J,l,-H. 

.1  ili-  iít  .73 

Mudia  iiiiMi^; 

1  20'  ',8 '.33 

As  declinações  sio  obtidas  dos  ret'isl05  pliolograpliicos. 


Uoclinafão 


Janeiro 

í  niaiima 2(r  .33  ',(1  era  13  is  2  l. . 

Kitremas  dos  mexes  (mínima 47,6    •   23   »8m. 

1  vanádio 7,4 


Fevereiro  Mm-^<> 

20°  54 '.7  em  8  «13  .is 2  t 20°33',9em    6  ás  2  t. 

43.3    .2'.  ••IsSm 42,7    .31ás8m. 

9  ,4 H  ,2. 

Declinações  alisolutns 

Janeiro 9  e  2S 

Fevereiro 18 

.Março 26 


Perturliações 


J.ineiro....  7,  12.  13.  14.  17  e  IK.. 
Kt-ier.iro..  K.  9,  Kl.  II.  12.  13  .•  li 
.Vl,irrn ^,  7,8,  1",  II.  I2r  li. 


I  111  «ll^M  lllflt'    IlllliIIM'll 


EfOCII  K 

|H.;7 


Janeiro  23, 


Fevereiro  26. 


Tempera- 
tura 

Tempo 
nieilio 

— 

de  lima 

i:r,iuv 
renle^iMiaes 

fi*Clll.l- 

ç,to  mi 

i:,\» 

3',834I2 

12.9 

3  .83703 

(•"    '. 

3  .sram 

DisLinrias 


I.OR. 

dos  M'nos 
ilc  u  e  li 


1.0 
1.3 

1.0 
1.3 


9.4níi.3r,K 

9.068016 

9.ÍOM927 
9.0«;7392 


Lofc'.  .W.V 


Lop. 


0.481251 
0.480637 

II  IsIlV.J 


0.1109(1 
9.1109.19 

9  iioon 

9  IIIMh!3 

Çi  IIHSiã 

■I  l"'is.  1 


Valore, 

V.il.ir.^s 

de  .W 

d,.  .V 

0,62.3311 

4,81315 

0.62.'i3IO 

4,81346 

0.621281 

4.8Í3I3 

0,62t2HI 

4.8Í5IÕ 

o.i;:i386 

1,K',K3I 

"  '..'Í3S-! 

'..s'.8;íj 

Inti-iiv^ifladi' 

iiirilia 

lío  '■(jiiiiioni'nte 

hofisrjnlul 


I  iiidades 
in^'lezas 


Unidades 
do  limiss 


4,84343 
4,81313 

4,81831 


2,23303 
2,23381 
2.23334 


IntL-iisiilarli^ 
lio  fofoii  total 


1'iiiilades       rnidades 
molezas         do  (iaiiss 


;i, 69016 
9,08963 
9.69701 


4,(6757 
4,40732 

(,(7(173 


(a)  O  Umpo  de  uma  nscillaçao  media  c  corrciln  da  marclia  do  chronomelro.  ila  t<'mpcralura.  loniio,  ur£0.  o  acç.io  indiictora  Icrroslrc,  e  deduzido  da  media  do  12  serio*  de  l(IOoscill.acScs. 
0«  re^oludn»  5.1o  redondos  á  leni|ier.iiiira  de  .T.3  i38"  Farli.) 
As  observações  i!ío  feitas  com  o  noio  magnelomctro  unifllar  de  Gibson. 


;ji 


POSTOS  MKTKoKOLor.lCOS 

RKSl :.M0  IMS  (JU.SKIiV.ACÕK.S  IX)  MKZ  liK  DEZEMBRO  DE  1800 


I-«Ot!lllÍflllll<'t 


l*orlo  . 


1  >efuii;t*^ 


1.*  Década.. 

*• 

3.* 

Mez 


(iti,vda. 


1.*  Década. 
2.' 

3.' 

.Mez 


I.*  Detada.. 


(    I.*  Uetada 
<.;iini)o  Maior f  .T, 


1   3.- 
f  Me 


.Mez. 


Lagos . 


1.*  Década. 

2." 

3." 

Mez 


!1.'  Decaila. , 
3  • 
M.z 


1."  Década. 

Ponta  Delgada ^  ,T. 

.Áiez 


Funclial . 


í    I.'  Década.. 

)  -•' 
■)  3.' 

Mez 


,,,1.. 


MudJas 

9boru 

Ueiudu 

3  horu 

dl 

UrJe 

'J  horas 
Doile 

7.',7,3K 
701,97 
7.59,57 
739,04 

757,54 
702,72 
700,10 
700.12 

757,44 
701,95 
759,39 
759,.")9 

077.40 
OKI, '.IS 
678,04 
079,32 

737,23 
761,22 
7.59,03 
739,16 

070,98 
081,91 
078,91 
079,23 

077,30 
081, .50 
078,21 
079,02 

740,03 
7  4  4. .54 
742.011 
742.21 

— 

077,17 
081.73 
078..5IÍ 
079.13 

740,.59 
745,75 
743,62 
743.33 

740,62 
74.5.43 
742.99 
743.02 

7(i3,99 
708,87 
7(iO.O'.l 
700,53 

741,44 
744,97 
742,32 
7i2,S9 

740.31 
745.14 
742,k;í 
742.77 

703,71 
7(i9,05 
700,97 
700,59 

703,49 
707,91 
76(i.04 
705,82 

— 

763.00 
708.48 
700.50 
760.20 

750,67 
702.27 
7()3,5S 
700,93 

7S(f,33 

701,78 
703.03 

70o.:i:t 

7.55,96 
701,21 
702,32 
759,91 

— 

756,31 
761.74 
762.'.I5 
700,42 

700,44 
705,94 
7li5.b0 
704,11 

700.13 
705.02 
70.5.34 
703,76 

702,91 
705,87 
703.73 

:i;4.io 

7(;o.32 
704.S5 
704,79 
703,37 

702,45 
705,11 
702,92 
703,47 

700,02 
705.72 
705..5O 
704.(K) 

700.38 
705,39 
705,29 
703.74 

703,37 

763,03 

762,91 

Mjiima 


763,38 
763,04 
763,49 
765,64 


684,29 
08.3,74 
081,72 
084,29 


r  48,81 
747,88 
740,02 

748,81 


772,2i 
771,38 
709.47 
772,22 


702,85 
700.90 
771,79 
771,79 


Uiuima 


D.iui 
iiiuxinia 


743,87 
759,36 
748,41 
743,87 


663,17 
679,87 
607,31 
603,17 


19,31 

0,28 

15,08 

19,77 


727,84 
742,74 
732,07 

727,84 


19,12 

3,87 

14,21 

19,12 


20,97 

.5,14 

13,93 

20,97 


751,12] 

705,57 
7.59,37 
731,12 


21.10 

5,81 

10,10 

21.10 


751,33 
751.38 
754..tO 
751,38 


11,32 
15..58 
17.49 
20,41 


754.06 
750,20 
759,18 
734.66 


760,93 
771.45 
773,82 
773,82 

708,7!  7.5.1.20'  1.5.31 

770.12  I  7C0.0I     10.11  I 

707.25:  7.50.02     11.23 

770,12  1  753,20  1  10.92 


12,27 
1.5,19 
14.64 
19.10 


10 
12 

28 
12 


10 
11 

28 
10 


Data 

•la 

niiuiina 


1 
20 
31 

1 


10 

11 

28 
10 


1 

20 

31 


1 
18 
31 

1 


10 
12 

28 
K» 


3 
12 

2r. 

20 


o 

12 

26 
20 


10 
12 
23 
12 


1 

20 
31 

( 


17 
23 
17 


8 
17 

21 


1 

20 

31 

I 


<.^Ui&llt  1- 

•  lu.t.' 
ili-  «-liuvu 

«•111 
luUliiiii*- 

tro» 


TuUl 


4li,0 

14.4 
21,2 
75,0 


4.3,2 
1.0 

(III 


'i3.l 
0.7 
0.0 

4.3,8 


fOvii- 
X>iil*iu-úo 

lllillútll'- 

trotf 


ToUI 


IM 
14.2 
12,3 

;w,o 


40,2 

0,0 

23,7 

63,9 


70.8 
57.4 

43.8 
17i.n 


I2.S 
15.7 
17.5 
46.0 


77.1 
2S.4 


■.'.1 
III.2 

34.1 


20,0 

4>f.O 

39,2 

36,0 

6.2 

.50.7 

71.4 

1.54.7 

X^OtMLlilIucli-'^ 


Porto 


1  >».iMi<l;i 


l.'  Decida. 

2.' 

3.' 

Mez 


Guarda 


I.'    n.MM.|:.. 
4  a 


Mez. 


I    1."  Decida. 

(-impo  Maior 'i  • 

f  Mez....V 


l.ngos 


,    I."  Deci.l, 
\  2.* 


I 


1  3.*           . 
(  Mez 


Aliara  dnlleroisnio 


!.•  Década. 
2.'  > 

Mez 


Ponta  Dcl-ada.. 


I.'  Década. 

2  * 

3.' 

Mez 


Fimchal . 


1  .*  Década . 
2.» 
j  3.. 
Mez 


'i.'«iiil>»-r:il  iii*;i 


■ii!  i-*«iiiiiit 


da 
maokS 


12.03 

12.33 

7.05 

10,36 

7,20 
7,07 
3,24 
3,7o 


II 


I  1,70 
13.17 

I2.v; 

i:'..'ii'. 

i:.  '  ■. 

i:!.s.s 
i:..oi 

10.24 
1 5.S.5 
14.34 
1.5.44 


17.46 


Medias 

3  horas 

9  hnras 

'   Meio  ili.i 

da 

da 

Urde 

ooile 

14,14 

16.0<i 

_ 

14.47 

15,.59 

— 

9..59 

11. .32 



12.03 

14,23 

— 

9.01 

10.24 



9,38 

10.63 



5,45 

6,41 

— 

7,80 

9.01 

— 

15,11 

16.29 

11.93 

13,60 

15,37 

9.s:í 

11.48 

12,76 

8.20 

13.35 

14,74 

9,9  i 

18,98 

18,33 



19,19 

18,.54 



17.08 

10.54 



!     18,37 

17,77 

— 

16,30 

10,.")O 

_ 

10,53 

10,52 



14,84 

14.91 



15,87 

13.95 
17.21 

10.83 

10.75 

16.30 

10.82 

10.23 

14.88 

13.45 

14.57 

15.90 

IC.iO 

i:..s4 

15,08 

18.90 

18.57 

19.38 

19.46 



18.44 

18.40 



18,91 

18.82 

— 

Maiima 
media 


10.8:1 
10.01 
12.:í7 

15.115 


Uiníma 
media 


10.26 

10.28 

6.08 

8.78 


10,82 

11.64 

7.38 

9.86 


17.82 
10,47 
1 4.30 
10.16 

19,51 
19.45 
I7.'.i 
IK.75 

'l73.il 
17. .53  ' 
I5.S2 
lO.sO 

17.40 
17,1:: 
1 5.><i  I 
10.70 


0.13 
5.77 
2.34 
4,67 


9..-Í0 
6.25 
.3.71 
6.40 


11,75 
9..32 
9.60 

10.20 


Medias 


M.ixima 
absúIuU 


13.54  I 
13.14 
9..I2 ' 
11.91  I 


19.3 
18.4 
13.1 
19.3 


-8.471 
8.70 ' 
4.86 
7.261 


14.0 
14.0 
11.8 
14.0 


12.761 
10..38 
8.15; 

10..10 ; 


20.4 
20.2 
16.9 
20.4 


15,0,1 

14.38 


13.02 

i:\ : 

12,.... 

12.40 
ll.lil 
10.13  1 
11.44 


20,41 1     14,43 


13.52 , 
14.47 

1 5. 1 7 

■  ■  *  -i 

1  1  .'.' 

15.73 
15.28 
13.71 

14.87 

11J»> 

23.0 
21.9 
19.2 
23.0 

18.9 
18.9 
17.2 
|8.9 


18.7 
ls.2 
10.9 

18.7 

■i\  '■■ 


Mioimx 
absulula 


8.2 
7.3 
.3.4 
3.4 


4.0 
2.4 

—  1.0 

—  1.6 


8.0 

3.2 

-0.0 

0.6 


9.2 
5.7 
7.0 
3.7 


10.2 

10.7 

7.1 

"ti 


9.i 

n.2 

9.1 
9.1 


DifTerrii;! 


Data 

du 

máxima 


Dia 


Dnla 

Ua 

minima 

Ilia 


11. 1 
11.1 
11.7 

15.9 

10.0 
lliO 
13.4 
15.6 


8.7 

8.2 

lO.I 

11.8 


9.5 
9.0 

7.8 
9.6 


I2i 


12.2 


17 
21 


13  e  17 

22 
I.  l.Vel? 


20 

28 
28 


8 
12 
.30 
30 


4 

18 
22 
'í 


10 
13 

:<o 

30 


li 


13 
31 
13 


9 

2.3 
9  e  1.5 


18 
2".» 
29 


5 

17 

29 

5 


1 
12 

26 
26 


I-         X:. 


32 


POSTOS  METEOROLÓGICOS 

RESUMO  DAS  OBSERVAÇÕES  DO  MEZ  DE  DEZEMBRO  DE  1866 


I  jOCtlltctutlfS 


Fort.i . 


1.^  Derada. 

:t.' 

M.z 


Giianla . 


II.'  Década. 
2." 
Mez  ...... 


I.=  Década. 

Campo  Maior <  .T, 

(   .Mez 


La^ios 


l.=  Década. 
Mez 


Íl."  Década. 
-Mez 


1 .'  Década . 


í    ^.'  Dec; 
l'..iil.'i  DH>rada....{  ?.', 


.Me/. 


l    I.'  D.v.iila. 

Fiindial '  r,\ 

'    \l-/ 


Hiimidatle  relativa, 
estiulo  tle  siatiirnvão  — lOO 


Medias 


9  horas 

3  horas 

9  horas 

lia 

Meio  dia 

(1,1 

da 

maiitil^ 

tarde 

noite 

7St,l 

77,9 

73,8 

_ 

81.7 

83.6 

77,3 

— 

8:í.:! 

80.1 

74,6 

— 

81.1 

80,5 

7o,2 

— 

99.7 

97,0 

94,9 

_ 

9:t.7 

87.9 

8o,3 

. — 

90,7 

87,4 

8o,3 



9i.(i 

90,8 

88.4 

— 

92,7 

79.4 

7o.0 

92.4 

89.4 

73,3 

66,.3 

87.7 

87.:t 

68,6 

62,1 

82.0 

89,7 

73,7 

67,7 

87.2 

90.8 

78.2 

79,4 

8;i.V 

72.1 

73.8 



88.6 

76.3 

76.1 



88,;j 

7õ,o 

76,4 

— 

88.2 

87,1 

87,0 

_ 

89.6 

8S.1 

87,2 

__ 

82,;! 

79.0 

79.0 



86.r) 

84,0 

84,2 

88,9 

88,7 

89.6 

88,9 

89,0 

89,0 

87,9 

88,9 

87,2 

87,6 

8:í.3 

86,3 

88.1 

88.7 

87.3 

88.0 

76.0 

63,8 

71.9 

76.6 

— 

64,4 

63.0 



— 

72,4 

70.7 

. 

— 

67,7 

68,8 

— 

Medias 


76.4 
79..J 
78.9 
78.3 


97.3 

89,.') 
88.0 
91, o 

83.8 
77,9 
74.7 
78.7 


8o.l 
79.6 
82.3 
82.3 


74.2 


í^tM'«'niil:ulf  <lt>  «'«-(í 


Medias 


9  hor.ls 

3  horas 

9  lioras 

da 

Meio  dia 

da 

da 

iiKudi.ã 

0.5 

Uirde 

noite 



0.1 







5.1 





-- 

3.2 

1.0 

— 

— 

3.4 

2,6 



0,0 

5.4 

3,0 

— 

2.1 

2.8 

4.9 

— 

3.6 

3.2 

4,2 

— 

2.8 

3.1 

3,8 

4.0 

4.2 

3.2 

5.8 

8,3 

2,9 

3,6 

4.3 

3.9 

3,3 

4,0 

4,7 

6.1 

ri,o 

3.4 

3,5 



7.9 

7.8 

7.2 

— 

íi.ri 

4,6 

4,2 

— 

(i.l 

5,3 

4.9 
3,1 

— 

3,4 

3,1 

„ 

3.4 

4,3 

3,3 



6,.j 

6.3 

6,0 

. — 

4,0 

4.7 

4.2 

— 

1.7 

1,7 

2.0 

2.4 

3.1 

2.7 

2.8 

2.4 

3,2 

2,8 

3,4 

3.6 

2.7 

2.4 
5.0 

2,7 

2.8 

6.1 

4,4 

7.2 

— 

3,8 

5.5 



3,3 

4,7 

. 

— 

4,7 

4.9 

Medias 


3,3 
3.3 


3,4 
5.9 
4.2 
4.5 

4.0 

7.6 

4.8 

—        5.4 


3.2 
3.7 
6,3 
4,5 

1.9 
2.7 
3,2 
2,6 

5,7 


1  ,*oritliilii<l*-H 


Porli. 


I.'  Decida.  . 
2.- 


(iiiarda. 


Campo  Maior  . . . 


I.ntos. 


Angra  dn  lloToisnio  /  *' 


1    !.'  Década. 

1  3.' 

I  M./. 

1  I.'  D.'caila. 

)  2.- 

■j  3." 

f  Mez 

(    I.*  Decida. , 

k    : 

(  Mez 

1.'  Decida. . 


Pon 


I    1.*  Dei 

U  De|(.Mda )  ^•' 

(  Mez 


1.*  Década. . 


Íl.*  Decadi 
Mez 


Ozono 


Medias 


"Velocitiadf  (lo  vento 
em  Itiloinet r(»w 


3,1 
3,3 
3,3 

10,0 
9,9 
0,5 
9.8 


Medias 


'».0 
3,8 
4,1 


0,4 

8.8 
7,2 
8,4 

4.0 
3.7 
't.l 
3.0 

8,2 


13.2 
12,8 
12.4 
12,8 

1,2 
5,7 
2,2 
4.0 

4.5 

3.7 
4.5 
4.2 


lft.8 
Hi.O 
14.5 
16,4 

4.5 


M»xim.i 


Data 

da 

in.ixitna 


32 

34 
36 
36 

10 
24 
23 
2'i 


15 

23 
12 
23 


40 
3."; 
57 
57 

12 
14 
II 
Vi 


20 

31 

.11 

2 
14 

.:l 
Tl 


6 

10 

21  e  2'( 

19 


23 

17 


8 
17 
.30 
17 


Numero  (!(•  dia 


i^liliva 


10 

7 

6 

23 


Saraiva 

Nevoeiros 

0 

1 

0 

1 

0 

4 

0 

6 

0 

6 

0 

2 

0 

-) 

0 

lÕ 

0 

4 

0 

3 

0 

1 

0 

8 

0 

0 

0 

(1 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

(1 

;i 

(1 

1 

II 

H 

) 

II 

í 

0 

II 

0       1 

:i 

"  1 

Novo 

ou 

geada 


TrovSes 


O 
O 

II 
o 

o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
f) 
o 

II 
o 
o 
o 


o 

II 

o 
o 

II 
II 
II 
II 

II 
II 
II 
II 

o 

II 
II 
II 

II 
II 
II 
II 

I 

II 
II 
I 


(U*  vezes  de 


r.i^o 

sereno 


0 
12 

O 
12 

II 
II 
I 
I 

II 
II 


Cèo 
coberto 


14 

8 

29 

10 
9 

Ú 

.3 
O 


III 
,s 
1 

19 


Cl.irns 


POSTOS  .MKTKOHOLOdlCOS 

HESUMO  1».\S  UllSi;HV.\(;ÚES  DO  MEZ  DE  DEZEMUIU)  DE  iWO 

I.oritlul.i.lf^ 

I>.'iu.la~ 

1  'r<'ijiii-iic'iii  xít,    \  •  jii    - 

' 

«•   llll'/. 

Nuiwro 

N. 

NXE. 

NE 

ENE. 

K. 

KSE. 

SE. 

.S.SE. 

S. 

sso. 

so. 

050. 

0 

0X0. 

NO 

NM). 

r.jlm» 

obsíf- 

l.'  Dccada. .. 

>* 

1 

i 

1 

2 

5 

11 

1 

1 

II 

3 

1) 

0 

0 

1 

1 

II 

:«t 

2.' 

1 

0 

0 

0 

2 

■» 

111 

1 

II 

1 

1 

1 

2 

0 

2 

1 

1) 

:«» 

l'iii((j 

3." 

1) 

0 

0 

() 

1 

:; 

23 

1 

II 

II 

1) 

II 

0 

U 

4 

1 

0 

33 

M.'/. 

.1 

1 

1 

1 

5 

12 

;>o 

3 

1 

1 

'. 

1 

2 

0 

5 

3 

0 

93 

!.■  Década... 

1 

0 

u 

1 

1 

1 

s 

7 

2 

0 

1 

0 

0 

3 

0 

2 

.•W 

2.- 

0 

1 

-> 

2 

;i 

0 

't 

4 

0 

0 

0 

2 

i) 

0 

7 

0 

0 

30 

(iii.inla 

:i.' 

0 

1 

4 

0 

1 

0 

0 

3 

15 

2 

1 

2 

0 

0 

3 

0 

1 

33 

.Mez 

1.'  Dwada.. . 

1 

1 

2 

6 
9 

:) 

10 

3 
2 

1 

0 

7 

lo 

1 

22 
4 

4 
0 

1 

0 

1 

o 
0 

0 
2 

13 

2 

0 

3 

93 

0 

4 

1 

40 

!.• 

') 

1» 

r> 

11 

2 

0 

1 

1 

1 

(» 

0 

1 

0 

3 

3 

u 

/ 

4<J 

r.iiiipo  Maior j 

:i.' 

1 

4 

:( 

9 

1 

0 

2 

1 

0 

1 

0 

2 

0 

2 

1 

" 

17 

i4 

Mez 

4 

2:j 

0 

18 

11 

30 

■i 
3 

0 
2i) 

8 
47 

3 
3 

5 

7 

1 
0 

0 
0 

4 
0 

0 
0 

7 
0 

ti 

2 

- 
II 

25 
2 

124 

1.'  IK-cada... 

125 

2."          ■> 

7 

0 

Ki 

>2 

2 

7 

42 

0 

9 

0 

24 

0 

1 

0 

0 

0 

13 

1Í3 

l-apis 

;í.» 

17 

0 

4 

•1 

3 

4 

38 

0 

13 

0 

0 

4 

4 

4 

1 

4 

14 

132 

i 

-Moz 

\.'  Década..  . 

47 

0 

.H 
0 

li 

0 

8 
3 

36 
0 

147 
0 

3 
1 

2'J 
0 

0 

4 

24 
3 

i 
4 

o 

7 

4 
0 

3 

2 

4 

1 

29 

380 
30 

1» 

0 

2." 

2 

Õ 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

C. 

11 

1) 

(i 

1 

4 

2 

0 

■M 

AiÉ>.'rn  (liilIiMoismo 

:f.» 

0 

5 

7 

10 

2 

2 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

4 

0 

0 

33 

Mez 

1.»  Década... 

7 

7 

1 

10 

1 

0 

2 

1 

0 

2 

1 
0 

0 
3 

13 
2 

14 
14 

4 
2 

13 
0 

1 
1 

0 

;i 

1 

0 

93 

'i'i 

6 

2." 

4 

4 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

7 

0 

0 

4 

1 

2 

i 

u 

.; 

jii 

l'uiila  I)i'lf;;iil:i. .  . . 

:t.» 

1 

17 

14 

1 

4 

2 

0 

0 

0 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

44 

Mez 

1.»  Dccada. . . 

8 
0 

27 

15 
0 

4 

1 

7 
0 

3 
0 

2 
2 

0 
4 

111 

10 
1 

21 

4 

6 

8 

1 

7 

3 
0 

1 

7 

1 
II 

(1 

i'  1 

4 

2.»          u 

0 

0 

2 

a 

2 

ii 

3 

2 

1 

0 

0 

0 

II 

1 

1 

II 

II 

1      20 

Fiuirhal 

:i.' 

0 

0 

0 

1) 

i) 

3 

10 

2 

0 

0 

0 

4 

0 

1 

II 

II 

l> 

20 

M.'z 

0 

4 

2 

'. 

« 

H 

15 

H 

3 

1 

4 

12 

1 

>* 

H 

II 

<' 

1     s,-. 

As  observações  ilos  postos,  de  que  trata  o  resumo  mensal,  loram 
feitas  nu  fiirifíidas  pelos  seguintes  senhores: 

l»«rio.  —  O  professor  da  escola  medico-eirurgica,  Joaquim 
(iiiilliermc  Gomes  Coelho. 

fiiiiiirda.  —  O  eii;,'iMihi'iin  António  (iasimiro  de  Figueiredo, 

iliirilm-  (l,is  ninas  piililicas  do  districlo. 

C':im|H>  .lluior.  — O  doutor  António  Maria  Rodrigues  dos 
Saiiliis. 

■..a^CO.s.      O  piiinfiio  trucute  ila  arniaiia,,  António  rianrisio 
llilieiíii  Guimarães,  lapitão  do  porto. 

.\ns;i*»  do  lltToismo.  —  O  doutor  José  Augusto  Nogueira 

i|r  S:iiii|i:iiii. 

l*oiit:i  n(>ls;:i<l:i. — O  doutor,  Eugénio  do  Ganlo. 

■•"iiHclial.     ( )  tenente  coronel  de  engenheiros,  António  Pe- 
dro lll'  .V/L'\Cllu. 

Ksto  posto  está  estabelecido  no  forte  de  S.  Lourenço. 


In.sIriiiucnto.H.  —  Cada  posto  é  munido  dos  seguintes: 

Barómetro  de  escala  meirica  da  ronstrucção  de  Adie,  aferido 

pelo  jinilnlo  do  olisrrvatorio  do  Iiifaiile  D.  I.iiiz. 
Psycliiiiiiii-lni  de  Auiriislo. 

Thrrnioiiirlni  dr  máxima  do  systema  de  Negretti  e  Zamlna. 
Tliennomeliii  ili-  minima  de  lUilherford. 
lldometro  de  Raliinct. 
.\niMniiini'lro  de  Roliinson. 
l"-\apiirimi'tro. 
0/.onon>etro  de  Jame  (de  Sédan)  adoptado  por  HerÍLfin . 


Todos  os  theiínomilros  são  de  escala  centigrada,  c  eslão  afe- 
lidos  pelo paitrâo  do  Observatório. 

As  deducções  psychrometricas,  c  as  reducções  das  alturas  ba- 
roniftricas  ;i  ti'mperaliira  O'  da  escala  centigrada.  são  feitas  em- 
pregando as  mesmas  tdboas,  de  ipie  o  Ob.^ervalorio  usa. 

Os  graus  ozonometricos  foram  reduzidos  aos  da  escila  decimal. 

_'\  ll  il  lulf*^  ilo^i  lmi'<»ni»'ti'ii.< 

Porto Si. 8  metros 

i.uaida(*) I(i::í).ii     •■ 

Campo  Maior ii>-2A 

Lagos ii.-i 

\iigra  do  lliMoismo ri.'t.8 

Poiíla  Delgada ÍO.O      .. 

Liiiichal 25. á      » 

Horário.  — Em  Campo  Maior,  no  Funchal  e  Ponta  Dilgada 
as  olisir\ai.rM's  são  feitas  todos  os  dias  ás  9  lioras  da  manhã,  meio 
dia,  :)  da  tarde  e  í)  da  noite;  no  porto.  [>agos.  Guarda  e  Angra  do 
Heroismn  ás  U  horas  da  manhã,  meio  dia  e  3  da  tarde. 

-Wedlas.  -  As  medias  da  pressão  alniosplierica,  da  tensão 
do  vapor  e  da  humidade  relativa,  são  as  senii-.»ommas  das  obtidas 
pelas  observações  diis  O  hm  as  da  manhã  e  3  da  tarde. 

As  temperaturas  mcilias  de  Campi'  Maior,  as  dn  Funchal  e  Pontn 
Delgada  são  deduzidas  das  observadas  ris  í)  horas  da  manhã,  9 
da  noite,  máximas  e  minimas:  as  dos  outros  postos  são  as  semi- 
sommas  das  máximas  e  minimas. 

As  medias  da  sen^nidade  do  céo.  o  numero  de  vezes  de  c<ju  se- 
reno, cvu  coliiMtii  e  claros,  são  os  resultados  dr  «jualro  nbscrvaçõcs 
diárias,  de  Ires  on  de  duas,  conforme  o  posto,  a  que  sp  referem. 


(•)  DcTC  ser  contidiT-tili  ifsie  uKmbro  d(  l%ã. 


r.AMA  i.ono 


34 


POSTOS  METEOROLÓGICOS 

RESIMO  DAS  OBSERVAÇÕES  DO  IIEZ  DE  JANEIRO  DE  1867 


L*ociUi<iad«'!< 


Porín 


e  mez 


1.^  D.'i-.uh. 


Guarda. 


U:: 


1.'  Derada. 


Qiiipo  yhwT -^  .. 


i    1.^  Década. 


1   -.i.' 


La"i>: 


\.'  Doiada. 

2.'  » 

Mez 


I."  Dpfada. 

.         j   u  )  2.^  » 

AiuTa  do  Heri>ismo  (  o  „ 

f  Mpz 


1.»  Década. 

Punia  DH^Mda {  r;[ 

(    Wr-i 


Funchal . 


1."  Década. 
2»  » 

M.z 


lio  ;it  iin"»<plit*i'i»'ii  em  inilliiiift  IN 


Media  t 


9  Iioras 
tnanliã 


748.71 
74:í.:í1 
7o'.i.:t:i 
7.j0.7;í 


t)t)2,81 
(!78.:í11 
t)7().:íO 


7.!.";.  10 
727.il  I 

7i:í.;i7 
7:í;í.7í 


7:i0.it:i 

7;í2.íi2 
707.!lo 
7(iO.;i2 


747,8"i 
740.84 
7.J8.2I') 
7.12.18 


7o2.70 
7;ii.00 
7(í:!.:í2 
7.")G.8!t 


7M).")\ 
7o7,!l(i 
7íi7,ir) 
7C.2.iri 


Meio  dia 


747.92 
742.68 
7o1I.4:í 
750,:!2 


668.57 
662,82 
679.00 
670.42 


7.3i.:)7 
727.4:! 

74:!,:í9 
730..3:! 


7.J9.46 
7.j:!,o:! 

768.06 
760,íl 

746.94 
749.20 
7."i7..}8 
7.11.1.1 


759.78 
757,:W 
767.02 
761..J8 


3  lior.is 

(1.1 
larde 


746,52 
742.:i8 
7.J9.49 
749.79 


668.64 
6(i2..")l 
678.86 
670.29 


73:!.7:t 
727.27 
742.85 
734.88 


7."i9.03 
7;)2.l)8 
767.49 
759.98 


747,28 
748.72 
757.03 
751.21 


751.82 

7.52.98 
762,17 
7.55.87 


7.59.27 
75(i..82 
76(i,26 
760.96 


9  horas 
da 

DOilC 


734.51 
727.75 
743.95 
735.68 


753.29 
7.53.31 
763.34 
756,86 


7.59.56 
7.57.77 
767.35 
7()1.88 


McJias 


747,61 
742,84 
759.41 
750,26 


668.77 
662,66 
678.62 
670,29 


734,41 

727..59 
743,11 
735,29 


759,49 

752,80 
767,72 
760,25 


747,.56 
749,28 
757,64 
751.69 


752,26 
753.19 
7(;2,74 
756.38 


759.89 
757.39 
766.86 
761.55 


M,i\iiii,i 


752.62 
753.70 
766,27 
766.27 


673.91 
669,75 
684.55 
684,55 


739,53 
735,.j8 
748.16 
748.16 


764.17 
762.17 


76o,95 
759.73 
771.04 
771.04 


763.24 
764,04 
775,09 
775.09 


7(;6.28 
7(i5.8H 
772,03 
772.03 


Mínima 


742.99  9.63 

729.13  24.57 

747.19  19.08 

729.13  37.14 


664.(i7 
6.53.84 
669.12 
653,84 

728.64 
719.49 
736.13 
719.49 


751.19 
744,72 
762.05 


726.28 
734.14 
737,00 
726.28 


731.68 
736.63 
743.29 
731.68 


749.08 
7.50.73 
758,02 
749,08 


9,24 
1.5,91 
15,43 
30.71 


10,89 
16,09 
12,03 
28,67 


12.98 
17.45 
10.39 


34.67 
25..59 
34,04 

44,76 


31, .56 
27.41 
31.80 
43.41 


17.20 
1.5,15 
14.01 
22.95 


D.Tta 

<la 

máxima 

Dia 


6 
15 

31 

31 


6 

15 
31 
31 


6 
15 
31 
31 


9 
15 
31 
31 


1 

13 

28 
28 


1 

13 

28 
28 


8 
15 
31 
31 


Dala 

lia 

mi  11  ima 

Dia 


17 
21 
17 


21 
17 


1 

13 
21 
13 


4 

18 


t 
18 


1 

19 


lU'  í-lmva 

iiiilliinf- 
tros 


Total 


154.4 

206.0 

24.8 

385.2 

80.6 
112.6 

25,2 
218.4 


Eva- 
l">ora»;ã<> 

lllillilllf- 

Tolal 


8.9 

9.1 

19.4 

37/4 


14.0 
14.2 

21.8 
.Ml.O 


1.32.4 

104.6 

53.8 

290,8 


49,5 

80.0 

57.6 

187,1 


36,9 
163,9 

15.3 
216.1 


17.8 
18.5 
23,6 
59,9 


42,9 

40,5 

52.0 

135,4 


I  j<>(*uIÍ4hl.(l4*>> 


1   >|-t']ltl]t<- 


[    !.•  DoraíJa. 

Por»'. \-^\      ;; 

i    1.»  Década. 

Guarda 't  • 

(  M.z 

i 

(  1."  D.r.ida. 

,.  .,  )  2.' 

Campo  Maior '  "  . 

]     .».  n 

1  M.z 

1 

I    I.*  Di-cnda. 

■  1  2.' 

Lajris '  ., 

'  J  •'•* 

(  yii-7. 

Íl."  i).-r,ida. 
2  * 
.1.                     n 
Mez 

I 

(   1.'  F)ecada. 

1'anLi  IMtMd.i....)  :■' 

'   Mcz 

(    I.*  D<c,id.i, 
I     hchal '  :j-.  l 

i    M-7 


';it  lll-a   (.; 


»raii^^  í-tMit  <.>.inia«v 


9  bor,is 

da 
inanh-i 


10.60 

8,75 

10,88 

10,10 

3,90 
l,(M) 
5.73 
3.61 


H.9I 
7.47 
9.79 
8,76 

13.39 
13.3't 
13.52 
i::.'(2 

13.8(1 
13,33 
14.17 
I3,8<) 

14,39 
I  'i,OV 
I'..'i5 
11.30 

17.31 
16.46 
17,55 
17,13 


Mor 

ias 

MaTima 

Mínima 

Media 

M.axima 

Alinima 

DilTercnça 

,*!  lioras 

9  horas 

media 

media 

ahsuluta 

aliaoluta 

Meiu  dia 

da 
tarde 

da 

noite 

13.66 

11. .36 

11,77 

13,07 

._ 

9,07 

16,2 

1.1 

15.1 

8,.50 

10,02 

— 

11.39 

5,89 

8,64 

15,1 

1.1 

11.3 

13,02 

14,34 

— 

15.01 

8,86 

11,93 

18,0 

5.2 

12.8 

11,16 
;;..50 

12,54 
5,93 

- 

13.41 
6.98 

7,97 
3.03 

10,69 
5.00 

18,0 

1,1 

16,9 
13,0 

10.4 

-2.6 

2.19 

2,97 

— 

3,63 

0,16 

1,89 

7,8 

-  4,5 

12,3 

8.51 

9,10 

— 

10,32 

4,13 

7, .37 

14.4 

2.4 

12,0 

5.51 
12,10 

6.10 
12.90 

— 

7,08 

2,60 

4.84 

14.4 
18.5 

-4,5 
—  0.4 

18,9 
18,9 

9,8.3 

1 1.23 

6.72 

9,92 

9.62 

11.05 

7.73 

I2.(;7 

.5.23 

8,27 

15.9 

-  0,3 

16,2 

14.70 

16.17 

10.(i3 

17,51 

6.73 

11.16 

21.0 

3.9 

17.1 

12.22 
16.12 

13.46 
15,80 

9,44 

14.89 

6.21 

9.83 

13,88 

21,0 
20.0 

-  0.4 

21,4 
16,6 

16,81 

10.92 

3.4 

15.07 

11,60 



1.5.29 

10.07 

12,68 

17.6 

4,8 

12,8 

lK.:is 

IS,  19 



18,S4 

10.55 

11.69 

21.6 

7.2 

14,4 

16.68 
11.25 

16,26 
11.11 

— 

17,05 

10.51 

13,78 
13.01 

21.6 
16.9 

3.4 

18,2 



15,40 

10.63 

7,5 

9,4 

13.90 

i:í,95 



11,61 

10.72 

12,68 

16,8 

8,7 

8,1 

14.75 

11.71 



15,.58 

II, .!S 

13.18 

17.7 

9.3 

8,4 

14,.t2 
14.09 

11.27 
15,00 

14.60 

15.22 

10,9.3 

13,07 
13.56 

17,7 

7,5 

10,2 
10,9 

15.38 

9.89 

17.1 

6.2 

1 4.42 

14.78 

11.32 

1.5,24 

9.12 

13.25 

16.9 

6.8 

10,1 

14.78 

15.23 

11.60 

1.5.51 

11.65 

11,06 

17.2 

8.:i 

8,9 

14.61 

l.i.Ol 

11.51 

15.:(9 

10,36 

13,61 

17,2 

0,2 

11,0 

18.11 

18,29 

16..52 

19.28 

15,12 

17,06 

20.4 

11.0 

8,8 

17.22 

17.18 

1.5.51 

18.75 

11.67 

16,35 

19.8 

12.0 

7.8 

18,65 

1M,(Í6 

16.12 

19,35 

11.95 

17,07 

20.2 

13.4 

6,8 

18.11 

18,16 

16,19 

19,13 

14,91 

16,81 

20,4 

11,6 

8,8 

Data 

(la 

máxima 


Dia 


19 
23 
2:1 


6 
11 

27 
27 

6 
II 

28 
28 


6 
II 

27 
27 


17 
2:; 

9;; 


9 
17 


8 

e  12 
e  28 
8 


Dala 

(^ia 

minima 


Dia 


16 
29  e  30 
2  e  16 


2 
14 
26 
14 


30  e  31 

3 

2 
20 
24 

2 

2 
20 
21 

2 

3 
II 
27:i0e31 


POSTOS  .mi:teoroi.o(j1C()s 

IU:sr.M()  DAS  ()BSERVA(X)ES  DO  MEZ  DE  JA.NEltíH  UE  I«07 


I  jO<'tilitl:ttl**H 


('orlo  . 


liii.vda 


j  i.'  Dciad.i 

1  i.* 

(  M.'/. 

I  I.'  Doiidii 

)  2* 

(   M<7. 


!!.'  Dccada 
2.* 
'I  ■ 
Moz 


I 


1,.;:. 


1.'  l)oc,i.l;i 

.M.  z 


I 


1.»  Dwad.i 
>         I   II      •        )  2.* 

liez 


1'ulll 


(  !.■  D(>ca(la 

I»  1     1  1  2" 

aDelftada..../  ., . 

1  Moz 


1'uiiclia 


I.'  Deeada 
2.'  . 

:{ 

z 


I  Mo 


i-iii  milliíiift  roH 


9  hunt 

111 

MlMO  llil 

IIMllIlS 

H.Oj 

9.2r) 

7.2 1 

7,il 

H.li 

9.08 

8.01 

8,(J0 

0..'í.*> 

(•..82 

(í,:í:í 

3.90 

(1,UI) 

7,03 

(;.:jo 

(i,82 
8.31 

8.11 

7.:ii 

7.77 

8.2t; 

8.97 

7.92 

8.'i:í 

10.1)0 

11.01 

9.99 

10.20 

lO.O:! 

lo.s: 

10.2(1 

10.70 

10.18 

9.99 

lo.:i('i 

10.1.1 

10.01 

lo.n 

10.71! 

l().(i8 

10.12 

|0.'il 

Io.:ío 

lO.íi.". 

ityjui 

10.39 

11. .Vi 

11.91 

11. os 

10.87 

ll.'i(j 

11.32 

ii.;!t; 

U.U 

3  líitm 

9hora< 

dl 

•la 

(arile 

DOile 

9.90 

__ 

7.87 

— 

9.91 

— 

9,23 

— 

(5,93 
(i.lO 
7,W 
6,8()  I 


8.:il 
7.:t't 

8.7  i 
8,13 

11.12 

9.H0 
lO.Tt". 
1(1.37 


8,37 
7,01 
8,02 
7.81 


10.09 

9.7:1 

l(t.28 

lo.ot 


10.32  I  I0."« 

IO.O(i  10.12 

10.79  10.3:1 

10.  i7  I  10,:J9 


11.93  ;  ll.'il 
11.07  11,28 
11.70  ll.(i'i 
11.38  ,  11. '43 


Medias 


9.27 
7,33 
9.02 

8.(í:i 

(i.73 

(;.22 
7,0:! 

6,08 


8.22 
7.:)1 
8.3(1 
8.0:1 


10.80 
9.89 

10.:i9 
l(J.:i8 


I0.f>2 
10,09 
lO.Ci 
10,'iO 


11.73 
11.07 
11.38 
11.Í7 


I  1  iliiii<lu<lc   rtliil  i  v:t, 
cMtaibj  til*  H:&turuvúo^l4>0 


9  liora* 

da 
niaulil 


87.7 
ÍM),3 
8i.O 
87. :{ 


98,8 

10(..0 

91.2 

90,3 


9'i.0 
90.1 
88.9 
;M).9 


89.3 
8'».9 
83.8 
80,7 


83.0 
8:i.:i 

83.0 
8i,9 


87,1 
8Í.2 
80.V 
83,3 


77.0 
78.8 
70.9 
77,3 


Ueio  dia 


87,8 
87,3 

82.1 
8.3,7 


3  horas 

da 

larde 


87.7 
8:1.9 

8:i.3 

83.0 


90.1 
99.0 
88.7 
94.4 


g.i.o 

90,3 
84.0 
90,9 


78.3 
8:).4 
72.9 
78,1 


74.0 
71.3 
04.3 
09,9 


78.1 
78,7 
70.0 
73.4 


82..'{ 
77.4 
70.3 
70.3 


82.:{ 

82.2 
83.1 

8:i,a 


79.3 

82.0 
82,3 
81,0 


83,3  j  82,1 

84.7  79.9 

84.1  :  8:t.4 

84.7  '  81.8 


73.3 
73.3 
71.9 
73.3 


73.0 
7:1,4 
73.1 
74.0 


9  horat  I 
da      ' 
noii' 


90.1 
84,3 
8:1.0 
80.O 


84.:i 
8:t,:i 
84.7 
84.1 


80.1 
8.3.0 
8:1.7 
82,9 


87.7 
87.2 

a3." 

80.1 


93,9 
98.2 
87.0 
93,7 


84.0 

80.8 
70.7 
8().4 

8.3,9 
81,1 
78.1 
81. C 


82.3 
82.9 

8'i.0 

8:1.2 


84,0 
82.0 
84.4 
8:t,0 


76.3 
70.1 
73.0 
73.7 


!^|.r«'iiitlit<l»'  <i<>  cóo 


-M- 


9kurai  3  borai 

lia      lUriodial     da 
vobS  Ufdr 


1.3 
2.1 
4.1 
2.3 


9barat 
da 


2.6 
2.3 
4.3 
3,2 


2.0 

2.:i 
3,4 

2,0 


2.1 

2.7 
4.3 
3,1 


2,0 
2.3 
4.3 
3.0 


3.0 
2.1 
0.0 
3.8 


2.8 
2.9 
6.9 
4,:{ 


2,1 
1.7 
4,5 

_-.£. 
3.0 
2.8 
5.4 
3,8 


2.3 
3.2 
7.3 
4.4 


3.9 

.3.1 

:t,o 
:t.3 


2.4 
2.1 
1.9 
2.1 


3.1 
3,5 
3,4 
3,:> 

2.3  ^ 

Í}i 

2.6 


3.3 
3.0 
3.8 
3.3 

2.7 
2,8 


3.4 
2.:{ 
7.3 
4.3 


3.3 

2.8 
G.4 
4.2 


.1.1 
2.8 

5.:» 

3.8 


2.6 
2,8 
8.1 
4.6 


2.4 
i.8 
2.1 
2.1 


:».o 

2.7 
8.0 


MrdllS 


2,2 
2' 
4.1 
2.9 


2.4 
2.7 
5.0 
3.(i 


2.7 
2.7 
6.7 
4.2 

3  ..3 

3.2 

:i.4 

_3.4 

2.3 

2.:i 
2.:! 

2;j 


3.2 
2.0 

6.8 

4.3 


I^ocfUiclutle; 


Torl. 


l.'Dorada.. 

2.*  » 

'1!' 

Mez 


iiiiarda. 


i  .*  Derada . . . 

2  • 

:i.- 

Mez 


('.;inip<.  Maiiir. 


\ii;;r.nlii||i'r(iisiiio 


Íl  .*  Decida  . . . 
2.» 
:i.* 
Mez 

I 

Íl.*  Uocaila.. . 
2.* 
3.' 
Moz  . . 

i  I.*  Decida  . . . 

]  2.' 

i  :i.'        .  . 

(  Moz 


Íl.'  Dooada... 
•V. 
...          » 
Moz 


Funclial. 


i   I.*  I Voada. 


I  ,; 


Ozoiíf 


o.:i 
.3.0 
3,0 


10.0 

9.*< 
9.7 
9.8 


...1 
0.4 
4.3 
.3.4 


6.7 
0,7 
7.4 
7,1 


3.0 
3.8 
3.3 

9.2 
9.6 

7.7 

S.s 


\'l'l0fi(lll*l.'    ([<>    \','iit< 


.Medias 


Dali 
dl 

inaxini:; 


23.0 
20.1 
24,3 
23.4 


4S      I       18 
rrC,      I  23  o  23 


27.3 
27.2 
:(0.3 
28.3 


10.7 

13,4 

6.4 

9  7 


86 
.32 
86 
86 

29 
26 
20 


(i 

10 

21 

21  06 


4 

20 
23 


>  iiiiifi',j 


.1..  •liii 


CliuTa 


9 
9 

:j 
21 


8 

7 

3 

20 


Saraica 


O 
O 
O 
O 


O 
O 
O 
O 


18 


19 


9 
9 

2:1 


O 

O 

II 


NcToeiros 


.\ovo 

ou 

geada 


O 
O 

II 
II 

o 

O 
o 
o 


Trotucs 


o 

o 
o 


o 
o 
o 
o 

o 
o 

o 
o 


o 

o 
o 
o 


>»'  l.ll.fl'. 


Côo 
icreao 


Cco 
coberlo 


3 

3 

4 

10 


(i 

4 
17 


13 

19 

■I 

41 

II 

17 


Claro» 


O 
O 
O 
O 


1 

I) 
13 
IG 


O 
II 
O 

O 


«I 

17 


9 
11 

4 
24 


12 

8 

9 

29 


10 
H 
20 
41 


8 

:i 

.3 
10 

4 
I 

8 


o 

O 

II 
(I 


0 

o 
o 
o 


(•í  .Nnwiros  sómoole  nas  moDlanhas  no»  dias :  3,  6, 9.  id.  II.  13.  17, 18,  21  c  23 


I.     T.-.mt-Trt- 


3U 


POSTOS  .METEOROLÓGICOS 

RESUMO  DAS  OBSERVAÇÕES  DO  MEZ  DE  JANEIRO  DE 

18ti7 

Lociilitliides 

Decndiis 

lí*i'etiiienciii  cio  vei 

lio 

■~~~ 

■ 

e  uiez 

Niinirro 

N'. 

X.\E. 

.NE. 

E.NK 

E. 

ESE. 

SE. 

S.SE 

s. 

sso. 

Stl. 

oso. 

0. 

u\o 

NO. 

.NNO. 

Calmas 

(iliser- 

vaçBcs 

1.^  Década. . . 
1  ±' 

^) 

0 

0 

0 

0 

() 

4 

1 

1 

8 

11 

0 

0 

2 

0 

1 

0 

30 

Port') 

•) 

<■) 

9 

0 

1 

0 

« 

2        0 

1 

li 

1 

4 

") 

0 

1 

0 

30 

Mez 

7 

(1 

õ 

0 

0 

1 

/ 

0 

0 

i) 

3 

4 

>•) 

3 

1 

0 

0 

33 

1! 

4 

0 

1 

1 

19 

3 

1 

14 

20 

g 

4 

7 

1 

2 

0 

93 

1.»  n.'Lada... 
1.»  Dfiada... 

u 

, 

II 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

10 

4 

5 

0 

0 

/ 

0 

t) 

30 

liiarda 

0 

0 

II 

(1 

0 

0 

1 

2 

7 

4 

2 

<i 

3 

0 

8 

1 

0 

30 

0 

<■) 

1 

1 

0 

0 

n 

0 

ti 

1 

1 

0 

0 

1 

11 

1 

,3 

33 

1 

t) 

1 

1 

1 
1 

1 
1 

0 
0 

(1 
i 

1 
1 

1 

17 
3 

lo 

il 

12 

7 

3 

1 

3 

2G 
0 

4 

3 

93 

3 

411 

'   r  •lupu  Maior 

±' 

V 

1 

11 

0 

0 

1 

<i 

2 

<■} 

4 

í 

S 

1 

3 

li 

1 

4 

'iil 

:í.' 

-> 

2 

2 

0 

1 

1 

8 

') 

1 

0 

■■) 

0 

4 

") 

8 

(1 

il 

44 

Mez 

í 

4 

.^ 

1 

1 

3 

11 

a 

ti 

13 

a 

13 

8 

14 

;> 

lli 

124 

1.*  Década.. . 

•2 

0 

:! 

.-! 

0 

0 

0 

0 

0 

i 

12 

4 

4 

0 

0 

0 

1 

30 

La-.w 

2." 

ã 

4 

0 

(1 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

3 

4 

11 

2 

0 

0 

0 

30 

:!.- 

.•) 

3 

(1 

0 

0 

3 

(1 

3 

1 

;) 

.) 

3 

1 

0 

33 

Mez 

1.»  Década. .. 

10 
0 

7 

0 

0 

0 

0 
0 

G 
(1 

0 

1 

3 
0 

1 

20 

10 
3 

18 
<l 

ti 

1 

0 

0 
0 

ii 
0 

93 

0 

30 

A  LTadciHeroisiiiO' 

2.- 

0 
0 

0 
0 

0 

II 

0 

(1 

II 

II 
II 

2 
Õ. 

0 

0 

1 

0 

1 
li 

2 
lí 

7 

7 
3 

.3 

7 

0 
0 

0 
0 

30 
33 

1 
1 

Mez 

1.'  Década. . . 

0 

1 

0 

3 

1 

0 
0 

3 
0 

II 

0 

2 
0 

1 

0 

1 
1 

s 

1 

18 
10 

14 

21 
11 

13 
(i 

íl 
0 

0 
0 

0 

93 

<i 

40 

Ponta  Del^aJa ■ 

2.' 

1 

0 

2 

õ 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

2 
0' 

0 
(1 

2 
Õ 

2 
3 

1 
11 

4 
12 

4 
3 

3 
4 

13 
3 

2 

ii 

0 
0 

0 
0 

40 
44 

Mez 

2 

4 

2 

I 

1 

2 

0 

2 

8 

13 

2li 

14 

18 

24 

S 

0 

2 

124 

Funrli.il 

1.»  Década. . . 

•■) 

0 

0 

1 

0 

II 

1 

0 

1 

II 

12 

12 

8 

0 

2 

0 

0 

39 

2.» 

t) 

1 

II 

0 

1 

II 

0 

1 

II 

0 

-> 

li 

lil 

i) 

0 

0 

0 

38 

:?.» 

0 

0 

1 

II 

0 

;i 

;; 

0 

II 

II 

,t 

13 

i| 

3 

0 

0 

II 

41 

Mez 

2 

í 

1 

1 

1 

:i 

(i 

1 

1 

0 

l',l 

3(i 

3(i 

8 

2 

0 

II 

118 

PIJSTOS  .MinKnllol/JdlCoS 

mCSLlIO  DAS  UUSEHVACÕES  WJ  MEZ  UK  KKVKliKIltO  UE  l«(i7 


I^(l(*ltlÍ4lll(Jl-*< 


Poilo  . 


1  >fl*li<UlM 


1.'  I)oi:ada. 


.Mi'z. 


Guarda . 


I.*  Década. 
Mfz 


1    1."  D-rada... 
n  «  )    -•' 

Campo  Maior /  .. , 

Mc/.....".... 


Lidus. 


i.'  Década. 
2.»  • 

Mez 


I.'  Di'cada... 
.\iiv'radoHcroisnio  <  T.\ 


1'oiila  Deijjada. . 


.Mr 


I."  Década. 

2.' 

:i' 

Mn 


I    1.»  Década... 

iMliiclial '   7^\ 

(   Mez 


-,.ii. 


ri<*;L  «-111   II 


9  horas 

da 
mantiS 


70.1,87 

7:íh.:í:i 
7(i;t,'.tv 

7(il,il'J 
tiSí.Oi 

(;77,«:i 
(iHá,(i:i 

ti«(),71 


7'tC,íl8 
7V2,:ti 
7'j(;,t)() 

7'io.-Jl 


Meio  diii 


70:1,5"» 

7.")H,74 
7(i:i,82 

7oi,yi 

082.4I 
liTH.íJÍI 
OK-i.hO 
080,U8 


740,o9 
7i2.'tH 
740.:íI 
743,01 


771.:).)  771,23 

7ti3,(i2|  703,70 

770,82'  770,48 

70il.l3|  70it,O3 


767.42  707,08 
737,20  7.")0.7',l 
71)1, Oi;  700.72 
701,117    701,."i'J 


771,04 
700,84 
703.84 
703,91 


770,93 
701.01 
703,94 
703,97 


3  horai 

da 

larde 


702,90 
738,13 
702,8:) 
701,18 


081,92 
077,33 
082,20 
080,40 


743,o:í 

741.10 
744,97 
74;),84 


7  70..)  4 
704.89 
769,79 
708,24 


700,:)4 
7;íO,48 
700,13 
761,03 


770,0.'t 
70(»,13 
703,22 
763.  i:j 


770.7.)  770,.30  770,12 
7o:t..";()  70:{,:)9,  702.:)8 

708,97  708.761  767,99 
767,60,  767,:J9|  766,73 


9  horai 

da 
uoite 


740,44 
741.70 
743,61 
744.3:j 


770,70 
761.10 
703.97 
705,94 


769.94 
70:j.O7 
708.(i0 
767.06 


.«■••diai 


76:),:iN 
738,:t4 
70:!..).s 
701,5k 


681.98 
077.09 
(W2,14 
080,38 


740,:)(l 
741.73 
713,78 
74i.;)2 


770.8:i 
703,23 
77l),:)0 
70«.(;9 


700,88 
736.87 
760..39 
761,31 


770..j:j 
7(50,49 
703,3:1 
703,32 


770.42 
702.9  V 
768.'iS 
767,17 


Mal  nua 


707,79 
707.04 
70H.96 
7(i«,90 


Miuima 


0«7.(M) 
6H0,.";S 
0«0..33 
087,00 


7:w,44 

7;».27 
730.7:{ 
730,73 


774.20 
77:).(I0 
77;).  13 
774.20 

774.92 
703..")8 
70:{.47 
774,92 


778,92 
708,68 
709.02 
778,92 


7i;'.i.:)3 

771.20 
774,99 


738,07 
740.09 
738,80 


9,12 
2(1.93 
10,10 


740,09    22,27 


678.81  8,19 

667.0:j  19,33 

677,10  9,i 

667,03  19,97 


742.74 
731.49 
740.84 
731,49 


7,70 
18.78 

9,89 
19,24 


00.93      7,27 
18.32 
3.91 
19.00 


734,04 
767.24 


733,45 
748,20 
73(i,34 
748,20 


737,71 
732,:)0 
7(i2,10 
732..JO 


21,47 

17.:)K 

6.9:1 

26,72 


21,21 

lo,:)8 

7.32 
20,02 


763.20  11.79 

7.33.41  13.94 
706.98 1     4.28 

733.41  I  21, .38 


D.'ila 

da 

máxima 


Dia 


4 

2Õ 
23 
23 


2 

2Õ 
23 


2Õ 
2:) 
23 


4 

2Õ 
2:) 


11 
21 


4 

20 
28 

4 


4 
19 

28 
4 


Data 
(la 

ininiiii' 


Dia 


',1 
15 

*7 


6 
14 

27 
li 


II 
27 
14 


13 
20 
13 


17 
20 
17 


17 
20 
17 

10 

14 
22 


til-  fim  VI 

«'III 
IKlilliiii«*- 

1  IMJIi 


TuUl 


lOvii- 

j><>i*ii4,*rio 
i'iii 

lUillilll*'-. 
tl-oi. 

Tola( 


39.8 
17.8 

O.K 

04,4 


1.4 

r.i.s 
ii.d 

Jl,2 

0.0 
14.8 

0.0 
14.8 


0.0 
3,2 
0.0 
5,2 

2Õ.6 

.■i3.(; 

I3.S 
93.0 


Í4.3 

l'.i.7 
ío.ti 
04,0 


19.7 
23.3 
29.S 
73.0 


16.8 
21  2 
22.3 
60.5 


2(i.:) 


I.i3.9 


3.5 

7.0 

0.0 

10,5 


ni.7 

4<i.8 


42.3 

70.:) 

00.3 

1K3.1 


I.<OClllÍ<lll(lt*S 


l'orlo  , 


Guarda. 


1  >»'c*mlii?* 
1*  iLii*»: 


1."  Década. 

'i' 


Mez. 


1."  Década. 

2.^  .. 

3.' 

Mez 


l.'  Década. , 

(-uiipii  Maior {Ta 

Mez 


1.^'t;"^ 


.\Mj.'ra  do  Ilcroisino 


Ponia  DelvMila 


!.•  Década. 
2.' 

;).•• 

M.z 


1.*  Dfc.nda. 

2." 

:!!• 

Mez 


1."  Década.  . 
2."  " 

;")!• 

Mez 


runclial . 


1."  Década.. 

2."  '• 

Mez 


'l'iiiil  M-riit  11  r:i   «'III 


M,-dla- 


9  lior.u 

da 
manhS 


10,03 
11.20 
12.03 
11,42 

o.:io 

4,03 
3.92 


Meio  dia 


12,40 

i:).70 

1 1.89 

l:i,()0 
9.0:1 

8.78 

11.47 

9.83 

13..38 
10.13 
18.11 
16..30 


I8.SÍ 
IS.27 
19.02 
1«.80 


3  horas 

da 
lardc 


13,95 
13,48 
17,01 
15,37 


10.83 

9.8:) 

13.44 

11.22 


17.91 
10,99 
19,80 
18,12 


18,12 
18.09 
19.19 

18,o:t 


14,84 
11.11 

io.:í2 

13,(10 


15.16 
14.47 
16.:i3 
13,23 


14.93 
14.31 
16,71 
13,22 


Í5,4I 

13,09 
17,22 

Í3,8I 


17.97 
19.80 
19,41 
19.06 


18.26 
20.20 
19.40 
I9,:J0 


9  horas 
noite 


11.84 

10.31 
11.72 

ll.:)3 


14.00 
11.11 
10.01 
13.(NI 


13,:i8 
1 7.09 
17.20 
16.72 


Maiima 
rucJia 


1.3.24 
10.0:) 
Is.ll 
10.34 


Mínima 
lucdia 


11.88 
11.00 

11  ..30 
12.31 

1H.73 
1H.77 
21.17 
19.44 

19.12 

19.08 
20.01 
r.i.:i7 

10.09 
13.:i4 
17.20 
10.14 


8..-Í0 
8.49 
9.33 
K.80 


3.37 
3.90 
3.72 
4.97 


7.33 
7.28 
0,71 
7.14 


9.80 
9.02 
8.90 
9,48 


II, 4« 

9M 
13.76 
1 1  ,.Vi 


13.01  I  10.,Vi 

13.13  8.S1 

17.12  12.91 

10.07  10.01 


Medias 


M,Tcima 
atiàoldU 


Mínima 
absoluta 


D.iui 
ria 
Dinerooçil'"">=^'"^" 


Dia 


11,87  ( 
12,26 
13.83, 
12.37 


18.2 
18.3 
20.2 
20,2 


8.62! 
7,31 
10.11 
8,63 1 


16.0 
13.4 
18.6 
18.6 


12.10, 
11.84 
12.H;) 
1 2.22 


21.8 

23  9 
21.7 
21.7 


11.16 

1 1.:)3 : 

11.17  I 
14.12 


20.3 
21.8 
21.0 

21.S 


13.78 

12.60' 

13.18 

13.84 


17.6 
17.3 
18.1 
18.1 


18.72  13.SI 

20.S2  11. '.'7 

20.70,  13.12; 

2t).a4  li,69 


1.3.79' 
i:),(Hi 
1,3.78 
11.07 

10.23 
18.13 
18.16, 
17.46  I 


17.1 

10.9 
18.2 
18.2 

19.3 
21.9 
24.9 
24.9 


6.1 
8.2 
3.2 


3.0 
1.3 
3.8 
1.3 


0.2 
4.6 
5.3 
4.6 


7.6 
8.0 


9.0 

7.7 

13.1 


6.8 

1.8 

11.7 

4.8 


13.0 
12.2 
llõ 
13.0 


13.0 
13.9 
14.8 
17.1 


15.6 
19.3 
19.4 
20.1 

13.1 
17.2 
16.6 
17.6 


8.6 

9.6 

3.(» 

10.4 


13.3 

12.9 
1.3.8 
12,9 


10.3 

12.1 

6.5 

13.4 


5.8 
12.0 
11.1 
13,0 


10 
2(» 
23 
23 


Data 

da 

niinima 

Dia 


8 
17 
26 


3 
20 
25 
23 


17 

27 
17 


3 
11 

25 
i.3 


8 
18 
28 
18 


/ 
11 
r» 
II 


1 

18 

25 
1 


2 

20 
24 

24 


10 
13 

22 
13 


2 

20 

28 
28 


10 
15 
21 
15 


6  e  10  I  1  e  8 

20  1  16 

21  I  23  e  27 
20  e  21  16 


38 


PUSTUS  METEOMUI.OGICOS 

RFSrMn  1>AS  OliSERVAnÕES  DO  MEZ  DE  FEVEREIRO  DE  18(i7 


IjOC:ilitl;nles 


P.tIm 


1.-  Dl  rada.. 
M.z 


I 


li  i.iril:i. 


1.-^  Di-L-ada. 
Mez 


(_jinpo  .Maior '   ..  ^ 

i  M.z 


l.'  Década. 


Lisos . 


Íl.^  Doeada. 
.Mez 

11.'  Dt'1-.ada. 
M.v. 


['nnta  Di^Ijjada. . . 


[.'  Dccada . . 


I   Mez 


1.»  Docada.. 


Iiinchal . 


(    1.»  Doe: 
1  3.» 


Tensão 
iilioi'  atiiiosi>liei'ioo 
i-iii  iiiilliiiift  ros 


Medias 


D  liiras 

3  horas 

y  horas 

da 

-Meio  li  ia 

d.i 

da 

ninnhã 

tarde 

noite 

S.liti 

!l,:!8 

9.92 

7.71 

8,'w 

9.4(i 

— 

7.ol» 

8.20 

9.23 

— 

7.;i-2 

8.7:f 

9,30 

— 

(;.:í.j 

7,86 

8.10 



t;..-i:{ 

7.01 

7.0!) 

— 

(•>.8() 

7.91 

H.02 

— 

(;,t;3 

7.80 

8,10 

— 

8.12 

8.34 

8.47 

8.03 

7.:!.j 

7,70 

7.23 

7.18 

7.0t) 

7.76 

6.63 

7.23 

7.5i 

7.07 

7,30 
11.33 

7.30 

11.8:! 

11.18 



H.Oi 

lO.OO 

10.7  i 

— 

8.'.li 

10.7Í 

10.'.3 

— 

',».ol 

10,66 

10.87 

— 

10.20 

lO.ril 

10.73 

_ 

o.7;i 

ill.ll 

9.93 

— 

i2.:iO 

12.78 

12.00 

— 

10.70 

11.02 

11.00 

— 

10.77 

11.01 

11.03 

10.03 

10.00 

10,58 

11.(12 

1(1.31 

i2.(;7 

13.09 

13.-J7 

12,K! 

11. oi 

11.43 

11.07 

11.22 

lO.fii 

10.89 

11.10 

10,91 

•I.O.i 

9.01 

9.10 

9.77 

!).(;:! 

10.32 

ll.«i-J 

10.S2 

0.78 

10.11 

KI.VI 

l(l,'iO 

Medias 


9.14 
8.60 
8.11 

8.74 


7.32 
7.11 

7,74 
7.30 


1(\3I 

9.81 

12.32 

10,83 


lO.íl'.» 
10.31 

12.9: 

1 1 .33 

10.90 

9.09 

10.32 

10.09 


IIuiiii*í:nle  relnlivrt, 
.í1:uli>  lie  s:i1uvu.-:"i<i^l<>0 


Medias 


í)  hora.s 

da 

iMeio  dia 

iiKinhâ 

86.3 

88.6 

77.1 

73,8 

73.7 

07.3 

79.3 

77,3 

80.8 

81.7 

93.8 

80.8 

.S3,3 

70.0 

89.6 

83.1 

83.7 

(>3.9 

/.j.i) 

57.7 

09.3 

51.2 

77,4 

38,0 

83.8 

69.0 

80.8 

03,4 

-1.3 

03.9 

79.9 

00,4 

80.7 

81,4 

83.9 

81.1 

92.2 

91.7 

I 


3horil^ 

du 
lardi" 


81.1 
72.0 
63.3 

71,7 

81.7 
81.0 
74.3 
79.3 

36.6 
51.4 
38.9 
49,7 


73,7 
68,0 
63.1 

68.6 


83,4 
81.0 
91.6 
.S4,9 


87,8 

87.1 

85.8 

86.7 

92.9 

92.7 

88.5 

88,6 
71,3 

73.3 

56.4 

51.2 

39.3 

61,1 

03.1 

63,1 

84.1 
83.8 
91.0 
80.8 


71.6 
33.6 
63.9 
63.5 


9  horas 

da 

noite 


78.1 
76.0 
70.() 


83.8 
85.4 
91.0 
87.3 


81,0 
07.3 
73,9 
75,;í 


Medias 


83.3 
71..S 
69.0 
77.1 


81.2 
88.7 
79.8 
81.3 


71.1 

63.1 
3 1.2 
63.3 


78.7 
71.1 
68.7 
71,2 


83. 0 
83.1 
91.9 
86.4 


80,1 
83.8 
91.9 
87.0 

72.4 
35,0 
02,0 
0.3.1 


■*1'1*<'111< 


l:uU-  »l( 


Modias 


9  horas 

da      'Meio  dia 
niaiiliã  1 


4.2 
3.3 
7.0 
3,4 


'1.0 

6.3 
7.2 
(),0 


7,1 
7,1 
9.2 

7,7 


2.8 
.4'8 
7.1 
4,7 

1.1 

4.9 
7.5 

5.4 


a.o 

3.8 
7,7 
6.2 


8.0 
8.1 
9.0 
8.3 


*./ 


4,0 


2,/ 

2.9 
1,0 


3,1 

8,0 
9,9 
7.1 


4,7 
2.0 
4.4 


1,8 
2.5 
2.() 
2.3 


6.3 

8,0 
8,9 


3  horas 

9  h.iras 

da 

da 

tardo 

n.pitc 

— 

— 

n 

— 

4.3 

1.2 



/.o 

— 

5.2 

— 

5.9 

7.8 

5.8 

o.:í 

7.1 

8.9 

6.3 

7.6 

7.2 

_ 

S.l 

— 

9.2 

8.1 

— 

5.1 
5.5 

— 

1.7 

4,4 

— 

2.6 

2.6 

2,6 

2.8 

2  2 

1.5 

2,3 

2.4 

5,9 

9.1 

7,3 

9.8 

8,6 

9.9 

7,2 

9.0 

Medias 


1.8 
7.3 
5.3 

3,9 
6,1 

7,8 
6,3 

7.4 

7.S 
9.1 
8,0 


4.9 

">  y) 

2.4 
2.7 
2.0 
2.1 

6,6 
8,3 
9.3 

8,0 


I>'  )í':il  i<l:i<les 


Porlo. 


1.=  Uciad:i 
2.'  » 

M.Z    .... 
I.'  Dccail.i 


Oiiarda. 


I.'  iJecada 

I  2 " 
f.atnpo  Maior '   .,', 

I  Mc 


I^goi 


Aii^T.idiiiiiToisiiii,  /  ;:• 

I  M. 

I 

r..T,i.  D-lgad.-»....)  f;' 


I.*  Dcraila 


1.*  Dfctda 


I  3.' 

f   Mpz 


Fiinciíal. 


I.'  Dwarla 

2." 

3.» 

Mez 


Ozoni* 

.Medias 


1,3 
8,2 
1,4 
3.8 

7.9 
9,1 

x.o 
s.l 


4.0 
4.0 
4.6 


7,5 
9.2 
9,8 
8.8 

4.3 
4.3 
4.8 


"Wlociílíicle  i\n  voiito 
fiii  Itilonielros 


Mediai 


Máxima 


1.3.1 

r«,2 

10,3 
13.3 

K.7 
0.9 
9,3 
8.2 

2.6 
1.4 
3,8 
3.6 


11.4 

22.2 
21.7 
19.3 


13 
26 
43 

34 
21 
23 
31 

10 

22 
13 
22 


59 
68 
39 
68 


8.2 

4.4 

13 

6,0 

fi.7 

39 

5.2 

4.6 

24 

6.0 

3.3 

.39 

Data 

da 

máxima 


13 
l'l 
13 


n 

13 
22 
13 


10 

li; 

27 
16 

8 

n 


^  iimt'i'<t 


<Ii:is  tle 


uva 

Saraiva 

<» 

0 

^ 

0 

í 

0 

.") 

0 

3 

0 

1 

0 
(i 

0 

1 

0 

0 

>•) 

0 

0 

0 

■4 

0 

0 

0 

•) 

0 

0 

0 

2 

0 

.3 

K 

1 

0 

0 

0 

9 

1 
1     1 

•1 
0 

0 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

'■'■ 

0 

Nevoeiros  1 


Nevo 

011 

geada 


Trovflcs 


4  O 

0  O 

1  o 
o 


o 

o 

o 

_0^ 

o 
o 
o 
u 

I 

o 
I 

2 

o 
o 

o 
o 


o 
o 
o 

o 

o 

o 
o 


o 

(1 

o 
o 

o 
o 
o 
o 

o 

o 
i) 
o 

o 
o 
o 
o 


;jy 


P()S'1'(  »S 

MKTKnltoUKílCoS 

HESiMo  D.\s  ousi:it\.\i;õi:s  do  ml;/,  dk  fiiveukiiio  di-:  i«(í7 

I^Ot'fllÍtltl(li*p4 

I3t'Cll(lliK 

_^ 

l''i-«-*iU«'lii'iti  UlJ   vt-iito 

^^^ 

— 

€■  im-z 

.Nuiiieru 

.N. 

NNE. 

NE. 

ENE. 

E. 

ESE. 

SE. 

SSE. 

s. 

sso. 

so. 

IJilJ 

II 

U.NU. 

.NU 

.NNO. 

Ciliu* 

of'*rr- 

0 

1 

0 

1 

0 

!l 

0 

0 

2 

3 

0 

G 

"» 

4 

0 

laf^S 

1.*  Decida. .. 

i 

1 

:hi 

1'liliO 

2* 

i 

0 

1 

0 

0 

4 

0 

1 

0 

<* 

.1 

4 

1 

0 

4 

0 

(1 

:!it 

f  Mez 

1 

0 

0 

0 

4 

:t 

G 

0 

0 

1 

1 

■* 

.( 

1 

>» 

II 

II 

á'i 

2 

1 

4 

0 

lU 

/ 

21 

1 

0 

5 

7 

G 

KJ 

3 

8 

1 

II 

H'. 

I.'  Decida... 

0 

0 

0 

0 

U 

1 

0 

1 

8 

4 

0 

1 

<i 

1 

7 

0 

1 

.{II 

1  2." 

a.' 

(J 

1 

1) 

0 

i 

.1 
1 

1 

0 
0 

1 

0 

2 
1 

(i 
G 

5 
.3 

1 

0 

0 
0 

(1 
0 

1 

4 

0 
0 

.3 
2 

30 
24 

.Me/. 

1 

2 

0 

4 
11 

4 

1 

4 
0 

1 

0 

1 

4 
1 

20 
0 

12 
1 

1 

0 

1 
0 

G 
(1 

3 
4 

IG 

0 

G 

8S 
III 

1.»  Di-rada... 

0 

•• 

1 

<!,iiii|iii  Muinr 

1.' 
■3.' 

1 

4 
1 

G 

0 

(5 
4 

0 

4 

0 

1 

lU 

1 

1 
0 

2 
Õ 

0 
0 

2 
Õ 

3 
2 

II 
(1 

n 
■» 

.s 

1 

II 
0 

:i',i 
29 

Mez 

i) 

0 

22 

11 

2 

1 

i  '  > 

2 

2 

1 

2 

0 

0 

G 

1 

(, 

1 

illH 

1."  Década. . . 

10 

1 

0 

0 

0 

1 

«,1 

1 

1 

0 

1 

(1 

1 

0 

II 

4 

1 

:!i) 

2." 

l 

2 

í 

0 

U 

2 

13 

1 

2 

0 

0 

0 

3 

1 

1 

II 

3 

;;ii 

;t.^ 

8 

í 

1) 

1 

1 

í 

G 

:t 

í 

0 

0 

II 

1 

0 

II 

1 

II 

2V 

-Mez 

1.'  Década. . . 

19 
0 

't 

1 
0 

1 

1 

4 
0 

28 
0 

0 

4 

1 

0 

() 

1 

9 

0 

-3 

."i 

1 

1 

1 
0 

u 

i 

Hl 
311 

3 

0 

.\i);'rii(loHeroismo 

2.* 

2 

õ 

1 

0 

1 

0 

õ 

•1 
(1 

1 
1 

2 

-> 

0 
0 

0 
1 

1 

12 

8 
G 

1 
0 

0 

1 
II 

( 1 

(1 

II 

1 
2 

:íii 

Mez 

1."  Decai  la... 

2 



1 

4 

1 

2 
0 

2 

1 

2 
0 

4 
2 

0 
4 

2 

7 

19 
4 

23 
3 

4 

1 

12 

3 

2 
1 

0 

0 

3 

8i 
40 

íl 

1 

0 

Poiít.i  Dolgaila. . . . 

á.-"        " 

4 

t 

2 

0 

2 

2 

0 

1 

4 

3 

G 

tí 

t 

•4 

3 

1 

0 

40 

h 

õ 

0 

0 

0 

í 

2 

3 

4 

8 

.") 

9 

0 

0 

1) 

0 

0 

(1 

32 

Mez 

.{ 

13 

o 

(1 

■ 

4 

0 

9 

19 

12 

18 

7 

•  1 

3 

3 

2 

u 

ílí 

1."  Década... 

0 

0 

2 

II 

.> 

3 

7 

:! 

0 

0 

10 

4 

1 

II 

0 

0 

0 

33 

I'iiiich.il 

2.- 

1 

1 

í 

■* 

o 

4 

l 

1 

1 

(1 

:; 

i'i 

-t 

0 

II 

II 

II 

33 

:).• 

0 

0 

1 

õ 

<* 

>» 

Kl 

•  t 

0 

0 

4 

(1 

II 

II 

II 

0 

0 

24 

Mez 

1 

1 

\ 

2 

lõ 

9 

21 

9 

1 

0 

19 

Kl 

:i 

0 

0 

0 

0 

90 

I.^TiuiiniTM. 


Iv 


